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Vorwort. 



i *er vorliegende Band enthalt die, im Jahre 1892 an der k. k. Sternwarte zu Prag äugest eilten, magne- 
tischen und meteorologischen Beobachtungen. Die Form der Publication ist unverändert geblieben. 

Bei dem Variationsapparate für die magnetische Declination wurde am 19. April das mittlerweile blind ge- 
wordene Objectiv des Ablese-Fernrohrs abgeacbraubt und der optischen Anstalt von ßeinfelder & Hertel in München 
zur Reinigung übergehen. Dasselbe konnte am 12. Mai wieder in Gebrauch genommen werden, ln der Zwischenzeit 
wurden die Declinatious-Beobaehtungen mit einem provisorisch aufgeatellten Fernrohr ausgefiihrt Zur selben Zeit wurde 
auch an demselben Apparate die Stelluug des festen Spiegels derart verbessert, dass die Bilder der beweglichen und 
festen Scala in die gleiche Bildebene des Ablese-Fernrohrs fielen, was vordem strenge nicht der Fall war. Dadurch 
erhielt aber die Declination für den Scalentheil Null einen neuen Werth. — An den meteorologischen Instrumenten 
fand keinerlei Veränderung statt. 

Im Personal der Sternwarte trat während des Jahres 1892 ein wichtiger Wechsel ein, indem der, seit 1. De- 
cember 1881 an ihr wirkende Adjunct, Herr Dr. Gustav Gruss, zum ausserordentlichen Professor der Astronomie an der 
Prager k. k. böhmischen Carl-Ferdinands-Universitat ernannt wurde. Der&olbe verlies« die Sternwarte am 1. Mai 1892, 
und ich verlor mit ihm einen langjährigen, ebenso eifrigen als sachkundigen Mitarbeiter« der »ich namentlich um die 
exacte Fortführung der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen wesentliche Verdienste erworben hat. — 
Diese Adjuncten- Stelle wurde am 1. October 1892 durch den Assistenten der k. k. Sternwarte in Wien- Währing, 
Herrn Dr. Rudolf Spitaler, besetzt. Für die Monate Mai bis October übernahm der Assistent der Prager Stern- 
warte, Herr Robert Lieb lein die magnetischen und meteorologischen Arbeiten des Adjuncten. 

Die Bearbeitung der magnetischen Beobachtungen geschah für die Monate Januar und Februar durch Herrn 
Dr. G. Gruss, (Ür die weiteren Monate bis incl. September durch Herrn R Lieb lein, für den restlichen Theil 
des Jahres durch Herrn Assistenten Carl Pin. Die Reduction der Anemometer- Aufzeichnungen besorgte für diu 
Monate Januar, Februar und März Herr Dr. G. Gruss, für April, Mai. Juni, Juli Herr R. Lieb lein, hierauf Herr 
Dr. R. Spitaler. Die Reduction der Aufzeichnungen des Thermographen und Barographen erfolgte durch die 
Herren Assistenten Lieb lein und Pin, weich' letzterem auch die Zusammenstellungen der relativen Feuchtigkeit, 
dt« Dunstdruckes und der Verdunstung oblagen. 

An dem täglichen magnetischen und meteorologischen Dienste betheiligte sich ausser den Genannten noch 
der Stemwarten-Diener, Herr Andreas Neubauer. 

Prag, im Juli 1893 . 



L. Weinek. 
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Geographische Lage der Prager Sternwarte. 



LNnge, fatlich ron Greenwich 0 57 41 — 14 *5 

. „ . Pari* 0 48 '20 — 1* 6 

„ * „ Berlin 0 4 0=1 8 

Breite. 60 5 

Seehöhe 197,2 Meter. 
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V 



RESULTATE 

AUS DEN MAGNETISCHEN BEOBACHTUNGEN. 



INSTRUMENTE UND BeOBACHTIJNGSSTUNDEN. Di« absoluten magnetischen Beobachtungen wurden im eisenfreien Observa- 
torium am Abhanfe des Lanrenzerbcrgc* angestollt. Zur Bestimmung der Dcclination kam der magnetische Theodolit Edelmann in Ver- 
wendung; zur Bestimmung der horizontalen Intensität wurde der Theodolit L&mont II verwendet. — Di« Variations-Beobachtungen geschahen 
um 18k, «i*. oi, nn4 | |q*, wobei sur Ableitung der Tagesraittel die Formel; 

-J- (l8» + «» + 10») 

benutzt wurde. Uebrigens ist, wie in allen vorhergehenden Jahrgängen, die Lesung der Declination um 18 Min, und die Lesung, am Biölan* 
um 23 Minuten gemacht, 

Beobachtungen der Declination mit dem Edelmann-schen Theodoliten (III). — Berechnung 
der Declination aus den Angaben des Variationsinbtrdmenteb. Di« Tonion de, i«jan. i«. Lirk.n',ch,n ThMdoUt», 

wurde auf bekannte Weise mit Hilfe eines Torsionsatabea ermittelt und in Rechnung gebracht. Der ColUinationsfeliler des Magnetspiegels wurde bei 
jeder einzelnen Bestimmung der Declination durch Umkehren des Magnetes «liminirt. Auf Beite 2 bedeuten a und 6 die beiden Lagen des Magnet- 
gehänses. — Als Miro dient« die Spitze des im Jahre 1880 neu hurgeateUlen Helmes de* Altaliidter Wasaerthurracs, deren Azimut zu 86° 24/77 
angenommen worden ist. (Siehe; Astronomische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag im Jahre 1884, pag. 56.) 

Die folgende Zusammenstellung gibt die Werth« für den Acaüentbeil 0 des Variationsinstrumentea ; 



Dutum 


Werth für den 
•Sealontheil 0. 


1892 


Si-alentb. 0 

Mittel. 


1892 














| Januar 

Januar 


4 

7 


9 56,07 
9 53,42 


Januar 


6 


e 

9 


54/24 


Februar 

Februar 


25 

26 


9 64,15 
9 53,96 


Februar 


26 


9 


54,06 


August 

August 


6 

8 


8 21,07 
8 20,72 


August 


7 


8 


20,90*) 


Oetober 

October 


8 

7 


8 20,61 

8 21,81 


October 


6 


• 


21,21 


Decemher 

Deceinber 


19 

20 


8 20,57 
8 20,63 


Decembcr 


20 


8 


20,60 



•) Am 19. April wurde der Spiegel am Variatlonrlnstrumento gedreht. 



Der Werth für den Scalcutheil U in der letzten Columnc dieser Tafel diente zur Berechnung der Declination aus den Angaben des 
Variations-Instrumente* mittelst der Formel; 

Declination n I\ fl *,601 13 «, 

wo Z>, die Declination des Scalcntheiles 0 and n die Lesung in ftcalentheilen bedeutet. Die Änderung von D, zwischen je zwei in der Tafel 
enthaltenen Angaben wurde der Zeit proportional angenommen. Die nncb dieser Formel berechneten Declinalionen jedes Tage«, ferner die 
Tage«- und Mouatsraittcl der Declination sind auf Seite VH u. f. zusammen#«. 1 stellt. 

Anmerkung: I>a hei der Beobachtung im Mai der Coconfaden gerissen war, mussten bis zur Austorrlirung eines neuen Fadens die 
Declinationsbeatiinmongen ringe« teilt werden. 

Beobachtungen der horizontalen Intensität mit dem Theodoliten II. Berechnung der horizon- 
talen INTENSITÄT AUS DEN Angaben DES BiFILAKE. Die horizontale Intensität wurde mit dem Ableukungsiuagfietv I des 
Theodoliten II bestimmt. Zur Berechnung der Beobachtungen diente die Formet: 

log X — 0.67462 — log T — j log «n «• — 0,95 V + 4,6 («—<•) 

(Siehe Jahrgang 29, 1868, Seit« IX), wo X die horizontale Intensität, 7' die Duuer einer unendlich kleinen Schwingung des Ablenkangsmagneten. 
<t den corriglrten Ablenkungswinkel, t und f die zur Beobachtung der Kchwingungsdancr und der Ablenkung gehörigen Temperaturen bedeuten, 
Di« Rednction auf unendlich kleine Schwingungen wurde mittelst der im Jahrgänge 17, 1856, Reite 150 rnitgetheilten Tafel bewerkstelligt. Aul 
Seite 2 sind bei jeder Hrohoehtiing di« Ablenkungen in der Ordnung der Vorgesetzten Nuinuiem aug«« teilt worden. 
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VI 



Zur Kfditcliflit der H^obaektuiigfli »tu Blfllare dient div Formel : X ~ e «»' ■+■ kl, «in» a den Werlli ein*-* Seal enili eile* in absolutem 
Jlawie, n‘ die Lkuii,- iu skaltncheibn und k den Trmpei>tur*C«cffiwnl«B bedeutet. Der Wertb ein»-* S*?alontheiIu*, in Tbeileu der hor»- 
sontnlen Intensität «»«gedriirkt, wurde nach der Methode bestimmt, da** man den in der Tran*ver»allaga beßndlichrn Mstinat durch «inen 
Ililfaniaguet um eitun Winkel, der an der Scala gerne 4*eu wird, ableukt und dann auch die Ablenkung misst, die dieser Ablenk uugimagnet 
beim D*clmatKinsmag»et bewirkt, wenn er in llozug auf diesen in gloichor I,*g« nnd Distanz aufgelegt wird. Kine zweifach« Bestimmung ergab 

a 

v — 0,0002626. 



Damu» folgt der Wertb i-ii»!*!* Si-jilmtbeiles in absolutem Mansse, « “ 0,tH#i»4y76. Der Tomperaturennfficient k wurde mittelst der im eisenfreien 
Observatorium beobachteten Wertbe von X mt* deti Gleichungen Jf ~ e 4- an' -f- kl abgeleitet und nahezu gleich dem in den vorhergrkeitden 
Jahren \-erwendeten Werth« k ~ 0,002292 gefunden. Dieser Wertb wurde vorläufig bei der Reduction der Beobachtungen am Bifllar« 
wrwendet. Dir Werth e wurde ermittelt au* der Gleichung e ~ X — «n* — kt. 

Im Mittel bildet mau : 



1892 Januar 7. r “ l.*»47 



Februar 28. 1,8962 

Mai *. 1.8969 

Mai U. 1,8957 

Anglist 7. 1.8946 

October 6. 1,896 t 

Deceiutar *-’2. 1,8949 



Dtmb Interpolation erhält man hieraus c für jeden Tag des Jahres 1892 und hat dann zur Berechnung der horizontalen Intensität 
X »u« den Angaben des Bifilarc die Forme): X ~ r -f- 0,0004975«* 4* 0,00229*2 1. Die so erhaltenen Wert he too X für die einzelnen 
lU-ohachtimgsstuudi n jedes Tages, sowie die Tages- mul Monmlumittel findet man im Folgenden zawnmeogestellt. 



MoNAl.SMirrKl. I IKK Dku.INATION TXÜ DER I IOUIZON T ALEN INTENSITÄT »I JaHUE 1892. 



1892 


Declinatioo 


Mittel 


1892 


Horizontale Intensität 


Mittel 


18» 


83» 




2» 


10» 


““ 


22» 


2» 


10» 




9 49JW 


9* Ö0,3Ä 


* 

9 


52ÄI9 9 


47*66 


» 4»! 78 


Januar .... 


1.9747 


1,9730 


1,9782 


? 

1.97*8 1 1.9739 




48,67 


49,20 




52,95 


17,70 


49,74 


1 eh mar . . 


74* 


727 


728 


7 40 


737 - 


Mir, ... 


47.85 


48,66 




56.01 


46.11 


w.oo 


Mürz .... 




728 


744 


751 4| 750 


| April .... 


47,1» 


50,08 




57,30 l 


48,98 


61,14 


Apnl .... 


753 


724 


748 


763 


755 


Mai 


48,86 


61,24 




66,78 1 


49,41 


60,51 


Mau 


742 


722 


741 


"fei 


749 




44,18 


49.69 




58.69 


49,64 


50,17 


Juni 


717 


719 


750 


75*i 


752 


Juli 


43,11 


47,69 




65,6» 


47.89 


48.85 


1 Juli .... 


7*0 


704 


782 


750 


737 




42,76 


48,66 




68,69 ; 


48,45 


47,83 


August .... 


7*5 


706 


736 


746 


739 




43,85 


48,49 




62.31 


45^7 


47,18 


September . . 


764 


788 


7ßÖ 


767 


764 




45, SM 


45,80 




61,94 


44,61 


47,48 


October . . . 


::i 


786 


75 J 


776 


767 




16,21 


46.37 




49,34 


43,98 


46,13 


Nnvomber 


786 


764 


771 


781 


779 


Decosatar . . 


4A.I4 






47,69 


«■“ 


46,12 


lb-cnilK'f . . 


779 


768 


765 


777 


774 | 


Jahr ..... 


9 46,70 


9 48,40 


9 


A».«6 9 


46.68 


9 48,66 


Jahr , ♦ . . . 


t .9755 


1.0790 


1,9747 


1.9769 


1,9764 | 



Täolktiv: Variation der Deci.ination i nu der horizontalen Intensität ih Jaiiri: 1892. 



(nhgeleitet aus 18«, : 



, 2» n 10»). 

Variation der 



lioriz. IntcnsiUU 



Jan nur . 
Februar . 
März . . 
April . . 
Mai . . 
Jnni . - 
Juli . . 

August 
September 
Oetob»r . 
Nnreuber 
De «ambar 
Jahr . . 



4.94 

6.26 

9,93 

10,11 

11,48 

12^3 

12,42 

10,94 

8,46 

7,JW 

6,36 

6.16 



Einheiten der 4. Deduoale 



39 

46 



41 

22 



30,8 
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VII 



ReDL'CIRTE BEOBACHTUNGEN DER DkcLINATION UXD DER HORIZONTALEM INTENSITÄT lil JaHRE 1892. Ja NT AR. 



T.» 


Deelinetion 


Horisoutale Intensität 


18h 


22* 


* 


10* 


Tage«- 

mittel. 


13* 


22* 


2* 


10* 


TWfW« 

mittel. 


1 


9*48,9 


9*62.6 


. * 

9 63,3 


9 48.8 


9* 6M 


1.9744 


1,9743 


1,9736 


1,971» 


1,9786 


2 


50,1 


50,3 


62,9 


49.7 


60,9 


748 


741 


751 


755 


751 


3 


fitl, 3 


50,7 


52.6 


49.2 


60,7 


759 


752 


751 


756 


756 


4 


50,0 


50,6 


63.3 


36.8 


1«,7 


755 


752 


764 


703 


741 


6 


50,0 


52,3 


63,2 


37,6 


46,9 


729 


732 


749 


733 


737 


6 


MM 


49,7 


50,8 


48,2 


49,7 


691 


689 


700 


713 


701 


7 


48,0 


50,8 


62,0 


47,4 


49,1 

49,9 


714 


716 


721 


724 


720 1 


8 


49,1 


60,5 


53,5 


47,2 


722 


708 


715 


708 


715 1 


9 


49.6 


49,2 


52,8 


49,4 


60.« 


733 


718 


732 


716 


734 1 


10 


48,4 


49,7 


53.4 


48.7 


50,2 


»« 


729 


727 


734 


73G 


11 


49,3 


50,1 


51.5 


43,3 


48,0 


734 


743 


732 


731 


732 


12 


4H,7 


49,0 


62,5 


17,5 


49,6 


731 


725 


728 


721 


727 


! 13 


49,5 


4H.7 


51,8 


48,7 


5o,0 


747 


742 


723 


743 


738 


' 14 


49,1 


48,8 


52,5 


48,5 


50,0 


743 


742 


741 


745 


743 


16 


49.2 


48,1 


51,2 


48,6 


49.7 


748 


732 


743 


747 


746 , 


! io 


49,7 


49,4 


51,2 


45, 2 


48,7 


771 


741 


729 


739 


746 


i 17 


51,3 


64,2 


49.1 


61.1 


60.3 


764 


716 


726 


746 


746 


18 


49,1 


61,1 


49,5 


48,2 


48,9 


747 


711 


709 


736 


731 ! 


1« 


49,2 


60,9 


61,8 


48,0 


49,7 


748 


730 


733 


742 


741 


20 


47,9 


48,9 


51.1 


48,8 


49,3 


... 


723 


705 


712 


... 


21 


48,6 


50,5 


52,0 


4«,2 


49,6 


756 


734 


7« 


741 


746 


22 


47.8 


48,7 


52,6 


46,9 


49,1 


758 


737 


736 


746 


747 | 


23 


48,5 


48,9 


52,3 


46,4 


40.1 


768 


739 


736 


739 


744 


24 


48,6 


60,2 


53.0 


48,6 


50,1 


766 


751 


740 


754 


753 


23 


49,5 


61.2 


62,8 


49,4 


60,6 


768 


741 




761 


748 


26 


60,1 


51,8 


52,3 


49,3 


50,6 


762 


742 


749 


753 


751 


27 


49,4 


60,6 


51,6 


49,3 


60,1 


760 


760 


756 


760 


759 


2« 


49.4 


50,6 


61,3 


49,8 


60.2 


765 


785 


742 


707 


768 


29 


60,3 


56.2 


69,2 


48,0 


62.3 


782 


688 


Ö90 


731 


734 


30 


49,3 


49.1 

48.1 


54,8 


49,1 


61,1 


742 


712 


723 


744 


736 


31 


49,6 


55,3 


48.2 


61,0 


737 


722 


739 


744 


740 


Mittel 


9 49,30 


9 60,33 


9 52,49 


9 47,55 


9 49,78 


1,9747 


1,9730 


1,0732 


1,9738 


1,9739 










1 


’kkkiak. 












1 


9 48,9 




9 6A,S 


9 47,7 


9 50,4 


1,9754 


1,9743 


1,9742 


1,9788 


1,9746 


■> 


62,2 


19,1 


62,1 


47.7 


54,0 


776 


737 


726 


752 


751 


3 


47,7 


51,8 


51.9 


48,2 


19,3 


745 


721 


743 


747 


745 


4 


49,2 


54,2 


65,3 


46.8 


50,4 


760 


728 


741 


746 


749 


ft 


46,8 


50,2 


53,6 


48,8 


49,7 


749 


719 


747 


743 


746 


0 


47,7 


49,2 


53,5 


48,1 


49,8 


7.16 


723 


729 


747 


737 • 


7 


47,6 


19,5 


62,3 


47,4 


49,1 


747 


706 


717 


738 


744 


8 


43,2 


49,4 


52,4 


47.2 


49.3 


742 


739 


730 


745 


739 ; 


9 


48,7 


49,9 


54,6 


47,8 


60.3 


758 


740 


727 


734 


740 


10 


49,0 


47,5 


54,0 


44,2 


49,1 


746 


750 


728 


741 


738 


11 


48,4 


47,3 


66,3 


48,0 


50,9 


761 


741 


714 


749 


741 ! 


12 


49,ft 


48,8 


53,2 


48,4 


541,4 


765 


740 


732 


751 


749 


13 


47.9 


47,4 


*6,6 


42,3 


45,6 


757 


757 


699 


558 


671 j 


14 


44,2 


41,8 


49,3 


46,3 


46,6 


731 


0 «2 


678 


«83 


661 


16 


47,6 


46,1 


46,3 


49,6 


47,8 


702 


700 


712 


732 


715 1 


Iß 


46,6 


46,6 


63,3 


17,1 


49,0 


720 


712 


722 


746 


729 


17 


15,9 


17.4 


62.2 


48.4 


43,8 


723 


722 


721 


715 


730 | 


18 


4M 


60,4 


63,7 


47,1 


49,7 


760 


749 


733 


753 


746 


19 


18,9 


50,2 


63,7 


49,0 


50,5 


743 


747 


719 


763 


742 j 


20 


49,6 


48,8 


62,5 


45,8 


49,3 


759 


727 


728 


755 


747 | 


21 


66,4 


49,8 


60,7 


49,2 


51,8 


738 


722 


710 


748 


732 


22 


49,3 


48,6 


52,8 
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777 


784 


799 


793 


28 


43,9 


44,2 


19,0 


44,3 


46.7 


794 


772 


783 


787 


788 


29 


4.1,9 


44,7 


43.6 


44,8 


46.7 


792 


777 


778 


793 


788 


30 


44,7 


46,2 


48,9 


44,2 


16,9 


796 


780 


784 


783 


788 


Mittel 


9 46,21 


9 45,37 


9 49.34 


9 43,98 


9 46,18 


1,97«« 


l,»7«4 


1,9771 


1,9781 


1.9779 


Dkckmrer. 


, 


9 44,3 


9 46,4 


9 43,1 


9 43,0 


9 45,1 


1,9801 


1,9790 


1,9764 


1,978« 


1,9784 1 


2 


44,3 


44.2 


17,7 


44,4 


45,6 


785 


771 


776 


791 


784 


3 


45,2 


44,5 


47,8 


44,0 


45,7 


796 


776 


759 


788 


781 


4 


44,9 


45,1 


47,7 


33.1 


41.9 


793 


800 


765 


795 


784 


6 


49,1 


48,7 


45,8 


40,2 


45,0 


713 


720 


706 


751 


723 


6 


46,2 


45,2 


47,5 


39,4 


44,1 


737 


743 


732 


754 


741 


7 


45,5 


44,4 


46,1 


41.3 


41,3 


757 


748 


747 


753 


762 1 


8 


45,0 


44,2 


48,1 


41,8 


»5,0 


772 


770 


761 


772 


768 


9 


43,4 


44,6 


47,6 


43,7 


41,9 


771 


770 


763 


779 


771 


10 


44,4 


44,6 


48,0 


43,7 


45,4 


782 


777 


771 


780 


778 


1 1 


44.7 


45.6 


»7,7 


44,3 


46.6 


780 


772 


776 


782 


779 


12 


45,0 


46.9 


48,3 


44.« 


46,1 


775 


779 


7*6 


767 


776 


18 


46.8 


46,5 


43,8 


42.9 


46.6 


781 


723 


760 


775 


772 


11 


44.8 


46,3 


48,5 


43,1 


46,5 


783 


760 


7«S 


774 


774 


15 


46,2 


46,6 


46,7 


46,1 


46.0 


779 


778 


769 


75» 


769 


16 


46.6 


47,5 


46,8 


44,7 


46.7 


778 


760 


775 


775 


776 


17 


47,3 


46,2 


48,2 


41,8 


46.6 


787 


778 


741 


772 


767 


18 


IS,. 


46,7 


47,2 


43,7 


46.4 


776 


788 


774 


768 


772 


19 


46,7 


46.8 


49,3 


44,5 


46.8 


782 


775 


74H 


773 


768 


20 


45,7 


46,8 


48,4 


45,3 


46,5 


"86 


781 


770 


782 


779 


21 


45,y 


47,7 


48.1 


35,1 


43,0 


793 


777 


771 


784 


783 


22 


45,9 


40,9 


48.3 


15,7 


46,6 


780 


76» 


767 


781 


776 


23 


43.4 


47,6 


50.6 


40.5 


44,« 


76» 


785 


748 


761 


769 


24 


43,9 


46,1 


18.7 


43,3 


45.3 


779 


767 


757 


«02 


779 1 


25 


45,0 


47,8 


47,2 


44,3 


45,6 


775 


77, 


772 


779 


776 


26 


44,9 


46,8 


48,2 


41.9 


46,0 


7«4 


766 


776 


781 


781 


27 


43.7 


46,7 


47,5 


43.8 


45,0 


789 


772 


782 


7MJ 


7«6 


28 


44.2 


45,2 


47,8 


44,9 


45,6 


792 


763 


777 


785 


785 


29 


43.« 


46,2 


48.1 


35.6 


42,5 


784 


766 


767 


760 


770 


.30 


44.3 


43,9 


48,2 


38,8 


41,8 


793 


760 


791 


793 


793 


31 


44.8 


44.2 


46,6 


42.8 


74,7 


800 


767 


782 


802 


795 , 


Mittel 


9 46.14 


9 45.83 


9 47,6» 


9 42,54 


9 45,1-2 

! 


1.V7T8 


1,9768 


1,9765 


1,9777 


1,9774 
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XIII 



RESULTATE AUS DEN METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN. 



Im Jahre 1892 wurden di«* Ablesungen an den meteorologischen Instrumenten täglich um 6 Uhr Morgens (IS*), 10 l.'lir Vormittag* 
{22*), 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends gemacht. 

IIkBKKBAHOMKTKR (tKEINKR ET GEISÖLER 501. Uebar diese» Instrument, welche« als Normalbarometer verwendet 
wird, i»t im Jahrgänge 3» (1877) das Nüthige mitgrthciJt wurden. Die Vergleichungen mit den Barometern : Spltra Ifi9 und Tonnelot 831 
werden fortge*et»t. 

HEBERBAROMETER SpiTRA 189. Auch diese» Barometer wird als Normalbaroroeter benützt. Belt 1. Januar 1879 wird 
«ln* arithmetische Mittel au» den Angaben von Greiner k Oeissler 601 and Spltra 189 als der richtige Barometerstand 
Hugenommen. — Das Barometer Spitr» 189 hat eine doppelte Scnia: Pariser Linien und Millimeter. Da jedoch daa Thermometer nur 
nnch Reaumur gcthrilt ist , «o werden immer Pariser Linien ahgclr»ro, und dicae, nuch Rcduetion auf 0*, in Millimeter verwandelt. 
Aus den Vergleichungen mit dem Barometer Greiner & Geissler ergab «ich: 



Greiner & Geissler 501 — Spitra 189 Zahl «1er Vergl. 

Von 1876 Juni 27 bis 1886 April 12 +0.39 73. 

BAROMETER ToXNELOT 831. Seit I. Januar 1H73 wird diu Oafia.k aroineter Ton uelot 831 (nach Fortin) an den 
täglichen Beobachtungen verwendeL Dasselbe war bis 31. Mai 1889 4 Uhr Nachmittag« im II. Stocke (Seekühe des 
Nullpunktes de« Barometers 202 Meter) befestigt; von dieser Zeit au ist es im I. Stocke (SeeUHbe 19.7,2 Meter) au (gestellt. Die bisherigen 
Vergleichungen dieses Barometers mit dem Heberbarometer Spilra 189 ergaben: Spitra 189 — Tonnelot 831 Zahl der Vergl. 

Von 1872 November 21 bl« 1885 April 12 —0,26 . 133. 

Dä das Barometer Spitra im 3. Stockwerke aufgestellt ist, während das Barometer Tonnolot im 2. Stock« (bis 31. Mai 1889) sieb befand, *i> 
muss an erster*« noch die Redaction wegen der Höhendifferenz (4,23 Meter — 13,07 Pariser Fass) angebracht werdeu, nämlich: 

■+ 0' ,, ,l74 — + 0,S9« M “. Sonach ist der eorrigirtn Unterschied zwischen den Angaben beide r Barometer: 

Spitra 189 - Tonne Io t 831 z: +0,13. 

Mit Berücksichtigung des oben angeführten Unterschiede* das HeberWometeni Greiner mit Spitr* ergabt sich ferner: 



Greiner & Geissler 601 — Tonnelol 831 z +0,52. 

I>u» arithmetische Mittel aus den beiden, znletst angeführten Unterschieden betrügt: 

Greiner 601 + Spitra 189 Gr. — Tonn. , 8p. — Tonu. 

- — ! — Tonnelot 831 “ + — 

I) iese Correction ist an allen in diesem Jahrgänge enthaltenen Barometerständen bereits angebracht. 



LS + 0,96 -f 0,07 — + 0,88. 



BAROGRAPH VON Kreil. Derselbe war während de» Jahre» 1892 nnunterbnKdien in Thütigkeät; die Zeichnungen waren sehr 
eufHedeaa teilend. Über die Genauigkeit des Autographen stehe den Jalirgang 1870 Seite XXX. Bel dp«, auf Seite 6 bis 41 angeführten 
meteorologischen Beobachtungen, sind filr die Stunden 18*, l» und IO* die Beobachtungen an Tonnelot 831 unter Berücksichtigung der oben 
angegebenen Correction dies«» Barometers mitgntheilt. Die Zahlen «Irr übrigen Columuen sind unter Zugrundelegung der Ablesungen des 
Tnnnelot’scheu Barometer* den Aufzeichnungen de# Antographen entnommen. 

Alle Angaben der Barometerstände beziehen sich auf di« SeebSko 197,2 m. (1. Stock). 



Monatsmittel der Barometerstände für die einzelnen Stunden. 



I 






L 


u f td r 


c k auf 0* rcducirt iu Millimetern 


z: 700 


+ 






1892 


. 

12» 


u ‘ 


16* 


18* 


20* 


4 * 


0» 


2* 


4* 


6* 

. 


8* 


10* 


i| Januar . . . 


741,4.1 


741,45 


741,33 


741,13 


741,47 


741, »2 


741.58 


741,26 


741,31 


711,43 


741,70 


741,90 


|| Februar . . 


39.71 


39,73 


89,60 


39,67 


39,71 


39.7» 


39.60 


39,14 


38,94 


39,13 


3»,41 


39,44 


| Marx . . , 


44.31 


44.32 


44.15 


44,33 


44,70 


44,84 


44,60 


44,11 


43,84 


41,00 


44,45 


44,74 


April . . . 


48,86 


48,67 


43.52 


43,77 


43,92 


43,82 


43.36 


42,83 


42,49 


42,75 


42,93 


43,19 


Mas .... 


44,66 


44,48 


44,47 


44,86 


45.05 


44,90 


44,66 


44.11 


43,78 


43.75 


44,04 


44,54 ! 


i Juni .... 


44,07 


44,13 


44.17 


44.46 


44,62 


44.50 


41.21 


43,77 


43.42 


41.39 


43,65 


41.17 


|| Juli . . . . 


41.62 


44,69 


44,69 


44,71 


41.91 


u.n 


41.32 


43.96 


43.84 


48,66 


43.79 


44,21 


j August . . . 


44,24 


44.24 


44,27 


4 1.54 


44,73 


•11.88 


41.21 


43.8» 


13,27 


48,21 


43,67 


44.12 


September. . 


46.15 


46.12 


45.9S 


46,20 


■I8.M 


48.88 


46,37 


45.90 


45,62 


15,60 


45,98 


46,09 


Oetober . . 


41, «3 


41,69 


41.46 


41.51 


41,39 


41,93 


41.75 


41,34 


41,14 


41.11 


41,44 


41.57 


November . . 


60,04 


49,92 


49, xt 


49,86 


60,28 


60,87 


60,09 


49,66 


49,60 


49,83 


50,01 


60.20 1 


|| Drrembcr 


44.19 


44.01 


43,85 


43.85 


44,03 


44,32 


44,00 


43,68 


43.70 


41, 71 


43,98 


44.03 


|| Jahr . . . | 


14.07 


44.02 

’ 


43.94 


44,07 


44.32 


44.36 


44.05 


13.62 


41.1» 


41.47 


43,75 


44,02 [ 



1 HEKMOME1ER ; 1 SYCIIROMETER. Seit 14. MKrx 1874 wcnlen die Abl«»nngru «irr Temperatur au den beiden Thermo- 
suetern: Jerak 248 I (trocken) und 248 II (feucht), nach Celsius in J Gr. getkeilt, gemacht. Die Correctionen beider Thermometer sind durch 
Vergleichung mit dem Xonunlthennometer Baud in 2863 au» zahlreichen Ablesungen ermittelt. Man findet die Correctionen beider Thermometer 
(Jcrnk) im Jahrgänge 1873, Seit« XV angegeben ; dieselben »iud an alle Beobachtungen bereit» angebracht. Die Kehler bei 0* sind mit 
frisch gefallenem Schnee wiederholt bestimmt worden. Die Nullpunktafehler haben sich »n.t 1879 nicht geändert. Die Thermometer waren 
bis 29. Mai 1889 2 Uhr Nachmittags in einer Hohe von 12 Metern (II. Stock) au fgc. «lullt; vom 29. Mai 1889 6 Uhr Nachmittag» ah »iud 
dieselben in einer Höh« von 4,5 Meter (I. Stork) über dem Erdboden angebracht. Behufs Rednction der Thcrmnmcterablesungen de« II. Stucke» 
auf jene de« F Stucke» wurde bereits im Monate Uetober 1887 ein zweite« Thermometcrpaar an den Nordfcn»1«r «kl I* Btockee a«fge»t«dlt 
und letzteres bis End« 1888 um 7 Uhr Morgen», 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abend» zugleich mit dem Thprmomntcrpanrc de* II. Stocke» 
«bgelesen. Die Resultate der Vergleichungen findet mau iin Jahrgänge 1889, Seite XV angegeben. 
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XIV 



Thermograph von Richard Fr£ke8. Mit |. Januar 189! wurde der Thermograph von Hipp ausser Gebrauch gesetzt 
und nu dessen Stell« der Thermograph von Richard Freres gebracht. DenaUi« erfüllt« im Allgemeinen nicht die gehegten Erwartungen, 
and nar bei geringen nnd mittlerpn Temperatur Schwankungen kannte die Funetimiirnng befriedigend genannt werde«. — Bei den, auf Seite 
7 bis 37 ndtgetbeilten, Beobachtungen der Lufttemperatur sind in den Colutnnen XVID fc , XXII*. II 1 « und X 1 » die Ablesungen arn Thermometer 
Jerak *248 I, in den übrigen C'olnmnen die Resultate des Thermographen Richard Fr£res. auf dasselbe Thermometer bezogen, enthalten. 



Monatsmiete!. der Temperatur für die einzelnen Stunden. 



[ - 

189« 






Lufttemperatur in 


Ce n t «* * im ul g rad c n. 








12* 


14* 


16* | 18* 


20* 




0. 


2. 




6* 


8* 


10* 




„ 
















, 




# t 


Januar . . . 


-1.17 


— 1,42 


— 1,63 1—1.64 


— 1,35 


— 1.00 


0,20 


0,41 


o,27 


— 0,24 


— 0,68 


— 0,92 


Februar . . . 


0,53 


0.1 4 


-0,27 —0,60 


— 0,14 


1,03 


2,24 


3,13 


2,87 


1,97 


1,39 


0,89 ■ 


| März .... 


— 0,54 


— 1.04 


— 1,54 — 1,97 


— 1,26 


1,03 


3,09 


4,3« 


4.25 


3.05 


1,49 


0,11 lj 


i April .... 


6,25 


5J»:i 


4.58 4,0» 


6,8o 


9,83 


11,39 


12,27 


12,24 


11,29 


9.10 


7.51 


J Mai .... 


11.08 


10,0» 


9,26 j 9,32 


1 1,98 


14,87 


16,62 


17,60 


17,69 


16,91 


14,63 


1^,74 


Juni .... 


16,19 


16,29 


14,58 14,77 


17,47 


19,51 


20.62 


21,11 


21.29 


20.44 


18.61 


16.97 ; 


Juli • . . . 


16,95 


16,0» 


14,36 14,46 


17.27 


20.07 


21.64 


21,75 


21.78 


21,16 


19,0» 


17,12 } 


August . . . 


18,89 


17,*1 


16,83 16,49 


18.80 


22,63 


25,04 


26,11 


26,26 


24,66 


22,04 


20,22 


September . . 


1 1,54 


13,80 


13.17 1“,81 


14,14 


16.60 


l«,56 


19,79 


»9,14 


18.12 


16,49 


15,18 


Oetober . . . 


7,42 


7.14 


6,80 . 6,68 


7,12 


8,76 


9.92 


10,67 


10,46 


9,11 


8.24 


7,69 


November . . 


1,73 


1.48 


1,26 1,08 


1,30 


2,27 


3,39 


4,24 


3,91 


3.15 


2,67 


2.00 1 


December . . 


-1.89 


— 2,01 


— 2,1 1 — 2.29 


— 1,96 


— 1.31 


- 0.H7 


m 


— 0,46 


— 1,11 


— 1.61 


— 2,12 


Jahr .... 


7.41 


6,81 


6,27 6,09 


7.43 


9.48 


10,99 


11,78 


11,67 


10,71 


9.27 


8.13 ; 



\ MIDUNSTUNG. Bio Verdiinstungsroengv wird bestimmt durch tägliche Wägung eines bis nahe «n den Rand mit Rcgcnwasser 
ge füllten cylindrisclien Grfässp*. Das Zeichen * , welche# in den Wintormonatcn der Verdunstungsmcnge beigesetzt ist, bedeutet , das« da» 
Wasser gefroren war. Der Durchmesser des Gl**g©fäs*es ist 76,0““, derjenige des Zinkgefll»c# 74,9““. 

BEWÖLKUNG ; W OLKENZUG. Fiirdic drei BeobachtangMtundrn : 18* (6* Morgens) 2* n. 10* ist die Wolkenform, di« Ausdehnung des 
bewölkten Theiles des Himmels mich der Scnla: 0 — heiler, 10 ~ trüb, endlich der Zug der Wolken ungegeben. In den Morgen* nnd Abend- 
stunden ist letzterer nur dann notirt, wenn die Richtung der Bewegung der Wolken trotz der Dunkelheit ganz unzweifelhaft zu erkennen war. 

Oslek's Anemometer mit Windfahne (von Adic). Währenddes Jahres 1802 traten keiue wesentlichen Unterbrechungen 
in der Kegistriruug des Instrumentes ein ; dieselbe war durchaus befriedigend. 

Kohinsox'h Anemometer mit Windrädern (von A d i e). Auch dieses Instrument registrirt« das ganze Jahr hindurch 

sehr regelmässig. Die inilgctbeilte Richtung de» Windes ist vom Osler, die Geschwindigkeit vom Robinson genommen. 



MoNATSMITTEL DER WINDGESCHWINDIGKEIT FÜR DIE EINZELNEN STUNDEN. 





12* 


14* 


16* 


18* 


20* 


22* 




... 


4* 


** : 


8» 


10* 


Januar . . . 


2,76 


2,72 


2.01 


2.93 


2,95 


3,12 


•VH 


3,18 


3,21 


3,00 


2,92 


2.94 


Februar . . . 


2,84 


2,70 


2,08 


2.70 


2,82 


2,83 


3,39 


3,58 


3.23 


3,01 


2,76 


2,47 


März .... 


1.83 


1.80 


1.71 


1,70 


2,39 


2,83 


3,20 


3,54 


3,03 


Ml 


1,93 


1,88 


April .... 


1,57 


1,69 


1,73 


1,97 


2,30 


2,62 


3,08 


3,40 


3,22 


2.51 


1,92 


1,75 


Mai .... 


1,64 


1,54 


1,04 


1,97 


2,07 


2,46 


2,73 


3,02 


3.05 


2,64 


1,76 


1,66 


Juni .... 


1,48 


1,84 


1,74 


1,93 


2,24 


2,52 


2.77 


3,10 


2,71 


2.33 


1,79 


1,92 


Juli .... 


1,61 


».47 


1,03 


1,04 


1,99 


2,25 


2,63 


2,65 


2,60 


2.64 


1.54 


1,48 


August . . . 


1.46 


1,68 


1,3H 


1,60 


2,10 


2.00 


2,00 


2,86 


2,85 


2,66 


1,44 


1,32 


September . . 


1,21 


1,88 


1,35 


1,60 


1,67 


1,87 


2,21 


2,20 


1.97 


1,59 


1,33 


1,2» 


Oetober . . . 


1,72 


1,73 


1.74 


1,63 


1,89 


2,61 


2,51 


2,20 


2.26 


1,93 


1,69 


1.49 


NovemWr . . 


1,17 


1,02 


1,11 


1,25 


1,41 


1,72 


1,92 


1,99 


1,8« 


1.46 


1.29 


1.26 


Decembcr . . 


2.09 


2,47 


2,31 


2,42 


2,83 


2,91 


2,99 


2,89 


2,39 


2,55 


2.45 


2,29 


Jahr .... 


1,82 


1,83 


1,80 


1,93 




2,47 


2.78 


2,88 


2,70 


2,40 


1,90 


1,80 



Richtung UND Stärke DE« Windes. (Scala O-IO). Die Angaben beziehen sich auf die Schätzungen der Beobachter. 

HÖHE DES NIEDERSCHLAGES. Der Regenmesser der Sternwarte ist in einer Höhe von 20 Metern Über dem Erdboden 
aofgestellt. Die NiederschUgahäh« wird um 7 Uhr Morgen* gnmessru, bei starkem Regen auch mehrmal* im Tage. — ln der 
Jalireslibersicht bezieht sich die Columoe «Tage mit Niederschlägen** auf diejenigen Tage, an welchen eine am Ombrometer gemessene Menge 
von Kegen oder Sehne« sich ergab; die Columnc „Tage mit Niederachitgeu > I,0"" - auf diejenigen Tag«, an welchen der so gemessene Nieder- 
schlag mindest©«.* gleich oder grösser als 1 MillimcUr war. 

Zur Bezeichnung der Form de* Niederschlage*, sowie anderweitiger Erscheinungen dienen, nach dem Beschlüsse des internationalen 
Meteurologent'ongrcsaee (Siehe Verhandlungen de* internationalen Meten njliigeuvucrvsse*, Seite 48). die folgenden Zeichen: 



Kegen 


- - ■ • ® 


Nebel 


. — 


Gewitter 


. . -K 


Mondring . . . . 


. . . <P 




.... * 


Thau 




Wetterleuchten . . 


. . . < 


Mondhof 


. . . Vi/ 


Hage! 


. . . A. 


Keif 


. » . 


Sonnenring .... 


• • ® 


Regenbogen - - . 




Graupeln . . . 


• • • ■ A 


Schneegestöber . . 


. . . ■* 


Sonneuhof .... 


- • - 0 


Höhenrauch . , . 
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XV 



Übersicht der meteorologischen Beobachtungen im .lahrc 1892. 




MJttL Wind- i| Mittlern 
gescliwin- I Wind- i 
iligkeit | aUtrke I 
Mnterin 1 Src. (0 — 10) 



W o 1 k e n x i 



S I NE i E I SE I H 



Januar . . 
Februar . . 
Min . . . 

April . . . 
Mai ■ . . 
Juni . . . 
Jul» ■ . . 
Angiifit . . 
SeptembeT 
Oclober . . 
November . 
OcmriW - 



80. atifaniftcb. 
13. Sturm. 



8 , 24. u. 30. fltürmUch. 



31. »tümii-icli. 
17. btunnisrh. 



# 1 


SW 


W 






0 


4 


13 


2 | 




IO 


0 


3 


6 


0 


0 


9 


0 


2 


21 


1 


4 


32 


2 


3 1 


29 


2 


6 ! 


25 


2 


7 


14 


2 


7 , 


12 


l 


0 ) 


6 


0 


> ! 


M 


16 | 


39 


187 



Digitized by Google 





















XVI 



Moldau in (VntiinHern > Sortualhölie ~ IW,W>7“* 
Tirfitfr WfffMii 



Anmerkungen. 



Jnnunr . . 


. . »7,5 


ISO 


.im 


31. — 10 


Altl 


23. 


140 | Am 1. Nachts u. um 30. um 19*20» Ei«- 


Februar . . 


. .0 66,9 


143 


„ 


1. 38 


„ 


18. 


105 } Am 23. um 14* Kt«gang. Igarig. 


Mlir* . . . 


. . 56.7 


SH 




23, 2* 




12. 


60 | 


April . 


. . 42.7 


70 




1. 29 


r 


27. 


41 ; 


Mut . 


. . 41,7 


*7 




2. 18 




31. 


61) 


Juni . . . 


. . 42,3 


73 




9. n. 10. 16 




1 . 


57 | 


Juli . . . 


. . 22,4 


47 




23. 2 




12 . 


45 | 


August . . 


, . 1 0.3 


20 


„ 


5. — 18 


„ 


29. 


38 


September - 


. . 1 »0,7 


100 




8. — 18 


„ 


9 


118 


Ortober . . 


. . 35,0 


67 


„ 


27. 20 




i. 


47 


November - 


20,1 


42 




1. — 13 




30. 


55 


Deeokr . 


. . 1 8.4 


34 


„ 


18. — 16 


* 


28. 


54 1 


Jahr . . . 


. . || 83,73 


143 


»in 


1. Februar ' — 18 


in 2 


L Auf. u. 2. Sept, 


161 



Vertheilang der Windrichtungen. 

nInNE NE km: E ESe| SB IßSE S SSWjgwj WSW W IwNw|nw| NNW Cnlmm 




2 l 


1 | 


5 


3 1 




2 


8 ! 


6 


11 


10 


9 


ß 


7 


3 


5 


9 


10 


5 


7 1 


7 


11 


7 


3 


13 


2 


6 


11 


9 I 


2 


12 


4 1 


2 


11 


1 1 


1 


12 



J.lir . . 99 10 |l« I IS I 19j.l0 44 i 1« 9.1i 70 !l«l S1 161> K | » I H 104 



I) e nt e r k u n g e n. 


4. 


U>. 




3. 


w. 




7^ 


8., 


, 1». u. »1. w t 7. U. 13. 


21 






5. 


dopp. rv. 


21 


- V 


hot 


4. 




Q. vi/, 15. IV bot 



Fünftägige Mittel de» Luftdruckes, der Temperatur, des Dunstdruckes und der relativen 

Feuchtigkeit. 
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ABSOLUTE MAGNETISCHE BESTIMMUNGEN 

IM JAHRE 1892. 
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Beobachtungen dek Declination mit dem magnetisches Theodoliten Edelmann. 



I Mittl. | 
Zeit | 




Vu.'lulf. 
Le*uug Sraleu- 
| Uw.lU | 


iRSOmT 7 | 

und Daol. Mittl. i 
r.d. Scale®- Zeit 
| theil 0 


j Lesuug 


V H r *uä ,r '! ' j. Mittl. 

riÄ-i *•“ 




1 Lesung j 


Vnr.-lnilr. 
0MlM- 
t helle 


und Deel. ' 
f. d.Se*l«,i- 
Ikeil 0 1 



1992 Januar 4 C» 



1892 Februar 26 V. Oruss und Pin. 





Mirc A 










Mira B 


339* 60,80 






V in 


a 


267 14,04 


— 7,2 


9 4H.66 


fc tu 


a 


242 6,32 


- 3,8 


9*60,36 




b 


266 67,29 


— 7,2 




** 0 


b 


241 47,99 


- 3,8 


9 64,48 | 




b 


256 67,39 


— 7,2 


9 49,22 




b 


241 43,04 


— 3.2 


9 49,62 




A 


267 16,70 


— 7,1 


9 




A 


342 3,61 


— 2,8 


U 64,46 | 




Mir® A 


340 62,66 








Mir« B 


339 60,76 






22 67 


a +360 


267 11,62 


— «,3 




22 28 


A +360 


•241 69,06 


— 




23 6 


n 360 


257 21,03 


— 6,7 




22 32 


a — 360 


242 9,24 


— 0,8 




23 11 


a 


237 15,75 


— 6,5 




22 85 


a 


242 4,22 


+ 0,3 




23 3 t 


“ST (»1 


267 2,7! 


— 6,0 




22 42 




241 62,42 


+ 1,8 




23 42 


(a) +360 


256 1 8,17 


— 6,H 




22 46 


(a) +360 


241 7,13 


+ 2,4 




‘23 62 


(a) —360 


257 63,61 


— 5,6 




22 63 


(a) —360 


242 46,74 


+ 2t« 




0 « 


(b) 


236 24,66 


— 6,0 




23 6 


(b> 


241 24,06 


+ 3,0 





1092 Januar 7 A* Gr tut. 



22 9 
22 13 
22 17 
22 29 
22 34 
22 39 
22 60 



22 64 

23 6 
23 10 
23 64 

0 

0 10| 

0 20 



Mir« A 


341* 11*89 








Mir« B 


366 16,63 




a 


267 31,6" 


- 9,3 


9 47,62 


L m 


A 


258 26,07 


169,5 


b 


267 16,40 


— 8,6 


9 U,«x 




b 


25K 10,25 


170,5 


b 


267 16,60 


— 8,1 


9 47,55 




b 


263 11,10 


172,6 


a 


267 31.25 


— 7,8 


9 »3,18 




a 


258 30,36 


175,7 


Mir« A 


341 10,93 








Mirc ß 


366 15,78 




a +360 


257 26,59 


— 7,4 




22 54 


a +360 


268 22,71 


176,4 


a —360 


267 36.62 


— 7,1 




23 2 


« —360 


258 37,73 


176,8 


a 


257 82.81 


— 6,7 




23 « 


A 


268 29,80 


177,0 


“r,.".** fa) 


257 22,27 


— 6,6 




23 21 


(a) 


258 39,20 


178,3 


(.) +«6 


256 31,86 


- 0,1 




23 36 


<m) +360 


257 23,47 


179,4 


(a> —360 


268 12,99 


— 6,1 




23 46 


fa) -360 


259 62,86 


180,9 


Cb) 


256 57,59 


— 6,8 




0 3 


(b) 


258 17,13 


184,1 


1893 Februar 26 A 


Lieblein. 




1892 August 8 C 


Lieb’ ein. 


Mirc A 


340 44*27 








Mire B 


366° 17*71 




a 


266 47,28 


— 9,7 


9* 47^61 


a o 


a 


257 19,18 


168,3 


b 


267 6,73 


— 8,8 


9 54, IT 




b 


266 62,16 


170,4 


b 


267 6,03 


— 8,6 


9 48,12 




b 


256 64,02 


172,9 


a 


266 47,99 


- 7,8 


» 54,13 


22 0 


A 


267 24,10 


177,3 


Mir« A 


340 43,97 








Mir« B 


355 17,71 




a +360 


266 40,46 


— 7,0 




22 22 


a +360 


267 18,01 


178,3 


a —360 


266 60.35 


— 6,5 




22 28 


a —360 


257 31,41 


178,4 


a 


266 45,7« 


— 5,8 




22 34 


n 


257 24,01 


178.5 


"zär- (a) 


256 66,88 


_ .1.7 




22 47 


•SM«) 


265 34,53 


178,8 


(a) +360 


256 12.61 


— 3,2 




22 66 


(a) +860 


264 19,68 


179,8 


(a) —860 


257 49,40 


- 1.8 




23 2 


(aj —360 


256 57,48 


180,0 


o>; 


256 27,H:i 


— 2,2 




23 11 


<*) 


255 31,96 


180,7 










23 20 


(bi 


266 8,45 


181,4 



1892 August 5 $, Lieblein und Pin. 



9 40,49 
9 »M» 

0 49,06 

» it.M 



9 37,44 
t »0.47 

9 40,83 
8 30,90 



1892 October 3 <£, Spitaler und Lieblein, 



0 46,74 
8 » 0,10 





Mirc B 


235* 19*20 




k ■ 


A 


137 28,32 


171,4 


22 19 


b 


137 12.16 


178,4 




b 


137 12,66 


174,4 


22 40 


a 


137 32,05 


176,2 




Mire B 


236 18,75 




22 52 


a +360 


137 24,3 t 


176,8 


23 0 


a — 360 


137 39,41 


176,3 


23 6 


a 


137 32,71 


176.6 


23 26 


“*.sr(«) 


137 6,30 


178,6 


23 36 


ja) +360 


136 65,84 


180,2 


23 46 


fa) —360 


138 22,68 


181,9 


23 56 


<b) 


137 23,58 


183,6 



9 47,80 
8 ZMI 



1892 Ortuber 7 $. Spitaler und Lieblein. 





Mira B 


235° 6^10 






I K ** 


a 


137 14,61 


169,0 


9 *44,44 i 


22 2ü 


b 


136 68,46 


171,1 


* II, A4 , 




b 


136 69,04 


171,9 


9 45.98 


| SS 44 


a 


137 17,04 


173,1 


« *1,9* 




Mira B 


236 6,95 






23 I 


m 

+ 

?• 

o 


137 10,33 


173,9 




1 23 7 


a —360 


137 46,84 


174,4 




23 11 


a 


137 17,88 


174,7 




23 31 


“^(a) 


136 44,33 


176,1 




23 39 


(a) +360 


136 33,66 


176,6 




23 61 


(a) — 360 


138 4,63 


177,4 




0 6 


lb) 


137 12,39 


178,3 




1892 December 19 £. Spitaler und 


Lieblein. 




Mire A 


220 54*02 








Mire H 


*236 2,26 






h m 


a 


137 12,7« 


171,9 


9* 46*19 


22 14 


b 


136 56.23 


172,1 


* »,d» j 




b 


136 56,13 


172,4 


9 46,39 


22 31 


a 


137 13,27 


173,1 


9 >0,44 




Mire B 


235 2,26 








Mir« A 


220 53,06 






22 46 


& +360 


137 6,03 


173,7 




22 63 


a —360 


157 22,36 


174,1 




23 3 


a 


137 13,72 


174.8 




23 21 




137 13,22 


176,0 




23 32 


(a) +360 


136 57,1« 


175.9 




23 39 


(ai -360 


138 37,19 


176.8 




23 58 


(b) 


136 47 18 


176,6 




j 

j 1892 December 90 Spitaler und Pin. 




Mire A 


220 27*29 








Mir« B 


234 36,7« 






h tu 


a 


136 28,50 


171,9 


9* 45 J5 


22 14 


b 


136 46,62 


174,0 


a »Al 




b 


136 46,42 


172,0 


9 46.35 


22 32 


a 


136 30,11 


172,1 


9 *0,W 1 




Mir« B 


234 36,55 








Mire A 


220 20,99 






22 61 


a +360 


136 22,26 


174,1 




22 69 


a -360 


13« 37,62 


172,2 




23 7 


a 


136 30.11 


172,4 




23 21 


“SIVM'O 


136 47,23 


172,8 




23 33 


f.) + 3S0 


135 82,67 


173,4 




23 49 


(•) —1»0 


188 2,46 


174,3 




0 6 


(b) 


136 17,82 


176,3 
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Beobachtungen der horizontalen Intensität mit dem magnetischen Theodoliten II. 
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1892 


Hin 


M« 


Mlttl. 

Zeit 


AI- 

leuknug 


Corr. 

Unfl. 


* 


Teiu)>. 

r 


Rifibu« 


Mittl. 

Zelt 


Sehvrgg*. 
da 11 er 


Red. 

liegen 


log- T 


Temp. 

t 


Hillar« 




121* 1**40 






184 26,25 


+0,01 

—0,17 












4.2994 


6,96 


0,6*146 








„ <s 




1 ä 


h «4 

22 69 


184 19,83 
220 41,37 


16° lT^Sfi 


M 


143,6 


»T 


2l'8f 


4.2965 

4,2937 


6,41 

5,93 


0,63146 

0,6*142 


<* 


141,8 


3)2 


Lieblein 




3 




361 14,47 












4,2908 


5,47 


0,63135 












1 




184 28,14 


+0,01 












4.2979 


7,09 


0.63123 












'* 


23 18 


184 19,03 
220 42,36 


18 17,24 


2,2 


144,1 


8,7 


22 16 


4,2957 

4,2902 


6,61 

6,15 


0,63126 

0,63096 


3,4 


142,9 


3,9 




Kl 8,75 


3 




221 14,12 














4,2886 


6,73 


0,6*101 










104 98,96 


. 




181 61,6» 


+0,18 

—0,00 












4,3019 


7,36 


0,63146 








.9 




22 45 


181 27,70 
218 24,05 


18 19,22 


2,5 


137,1 


3,0 


21 66 


4,2981 

4.2968 


6,73 

6.15 


0,63145 

0.63152 


4.35 


140,0 


3,0 


u. Pin 




3 




218 22,50 












4,2919 


5,62 


0,63139 












i 




181 62,30 


+0,17 

—0,00 












4,3019 


7,24 


0,63154 












. 4 

2 


28 4 


181 29.40 
218 25,15 


18 18,70 


2,4 


137,1 


3,0 


22 17 


4,2983 

4,2939 


6,70 

6,18 


0,63149 

0,63132 


3,9 


139.2 


3,0 




1(34 29,75 


3 




218 22,15 












4,2908 


5,71 


0,6312« 










122 22,29 


1 




185 52,17 


+0,09 

—0,06 












4,3017 


7,20 


0.63154 








M 


■5 


22 60 


185 29.14 
222 9,82 


18 18,81 




189,1 


2,6 


21 68 


4.2993 

1,2951 


6,74 

6,32 


0,63167 

0,63136 


4,8 


132,8 


2,0 


Lieblein 




3 




222 28,59 












4,2929 


5,93 


0,63134 
















185 52,36 


+0,08 

—0,06 












4,2999 


7,00 


0,63148 












. 4 

2 


23 9 


186 29,78 
222 8,27 


18 16,92 


3,* 


1.33,6 


2,6 


22 25 


4,2957 

4,2939 


6,47 

6,00 


0.63135 

0,63141 


M 


132,6 


2,6 




122 27,52 

(tuuUberi 


5 




222 28,84 












4,2915 


5,65 


0,63138 










f'ebr. 29 


119 33,64 






182 69,86 


+0,24 

-0,00 












4,2971 


6,47 


<1,63150 








c 


I ^ 
2 


22 43 


182 20,20 
219 17,60 
219 16,61 


18 18.38 


3,9 


142,1 


8,8 


22 1 


1,2926 

4,2902 


6,90 

6,37 


n.63133 

0,63133 


6,0 


142.1 


2,7 


! Lieblein 




3 














4,288* 


4,90 


0,63133 
















182 62,10 


+0,80 












4,3025 


7,46 


0,63146 












1 i 


23 3 


182 18,48 
219 19,66 


18 18.18 


8,7 


141.9 


2,8 


22 26 


4,2988 

4,2950 


6,84 

6,26 


0.63146 

0.63139 


3,0 


141,66 


2,8 




119 34,19 


3 




219 15,96 














4,2912 


6,73 


<1,63127 








April 2b 


94 35,75 


, 




171 46,4« 


+0,00 












4,3067 


7.80 


0,63168 








c 

Gnu» 




1 J 


22 39 


171 61,60 
207 61,47 


18 17,82 


9,6 


119.9 


7.4 


21 53 


4,3022 

4,3000 


7,21 

6,66 

6,15 


«,63158 

«.63168 


10.0 


119,4 


7,2 




8 




*208 46,46 


— 0,31 












4,2966 


0,63159 










93 60,37 


1 




171 46,28 


+0,71 

—0,24 










■ 


4,3119 


7,73 


0 63225 








‘ J 




22 16 


170 35,74 
•208 16,04 


18 22,46 


10,0 


99.1 


7 fi 


21 52 


4,30*9 

1,3040 


7.16 

6,62 


0,63229 

0.68210 


10,9 


107,9 


7,5 


Lieblein 




3 




207 36,74 












4,8018 


6,1« 


0.63214 
















171 29,00 


+0,07 

—0,01 












4,3141 


7,67 


0,63257 












G 


0 2 


170 68,80 
207 66,20 


18 20,77 


9,5 


104,9 


7,5 


23 38 


4,3109 

4,3076 


7,00 

6,47 


0,63259 

0,63255 


9,8 


99,1 


7,6 






3 




207 64.86 












4,3037 


6,00 


0,63240 












1 




171 31,91 


+0,09 












4,3131 


7,64 


0,63243 












1 8 


0 27 


170 68,60 
207 56,80 


18 19,96 


9,6 


107,9 


7,6 


0 53 


11 


7,11 

6,62 


0,68241 

0.63236 


10,0 


«9,1 


Ifi 




93 66,30 


8 




207 68,70 










5 


4,3037 


6,16 


0.68232 










97 62,81 






171 30,19 


+0,23 

-0,00 












4,3098 


7,7* 


0,68204 








„ <s 




. 4 

2 


22 16 


174 51,60 
211 50.91 


18 18,92 


9,6 


112,1 


7.5 


21 48 


4,3042 

4.2976 


7,26 

6,79 


0,68176 

0,6(137 


9,9 


113,4 


7,6 


Lieblein 




3 




211 46,91 












4,2972 


6,.SÖ 


0,63157 












, 




176 24.84 


+0,07 

—0,05 












4,3065 


7,96 


0,63155 












1 5 


22 4o 


174 63.95 
211 45,93 


18 20,16 


8,1 


111,6 


7,6 


23 40 


4,3028 

4.2996 


7,41 

6,90 


0,68152 

0.03151 


9.6 


113,2 


7,6 






s 


1 211 63,76 












4,2962 


6,43 


0,63142 












1 




175 *26.82 


+0,04 












4,3053 


7.78 


0,68155 












, 4 

2 


1 

23 10 


174 70,81 
211 49,29 


18 19,22 


8,1 


111,8 


7,6 


23 65 


4.3U14 

4,2986 


7,21 

6,67 


0.63150 

0,03154 


9,5 


113.5 


7,0 




97 63,11 


* 




211 65,37 j 














4,2956 


6,18 


0,63149 









1 * 
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Beobachtungen der horizontalen Intensität mit dem magnetischen TiiEODOi.rrEN II. (ForiMtung.) 



i m 


Mir« 


Mg 




Mittl. 

Zeit 


Ab» 

lenk lang 


Gort. 

Engl. 


« 


Temp. 

t 


BifiUro 


Mittl 

Zeit 


**"«*.- 

d.Mier 


KM. 

BotriMi 


log. T 


Temp. 

‘ 


BiBlare j 


Mai SS 


117 10,87 




1 




180 34^98 


+o|oo 

-0,20 








| 




4,3066 


7,91 


0,83 lf>9 








Lieblein 




1 


4 

2 


b Bl 

23 36 


180 30, *0 
21« 47,66 


18 13,80 


17,0 


103,4 


« 

11.6 


b ni 

21 42 


4,3023 

4,2992 


7.36 

6,81 


0,63162 

0,63161 


17*0 


103,6 


IM 








3 




217 22,64 












4.2960 


6.32 


0,63146 














i 


180 35,82 


+0,00 

—0,19 












4.3092 


8,17 


0,63170 










117 17,04 




4 

2 

a 


0 0 


160 40,70 

216 4k. 31 

217 23.23 


18 13,65 


18,7 


103,6 


11,6 


22 1 


4.30.19 

4.3009 

4,2976 


7,52 

6,92 

6,37 


0,63167 

0,63163 

0,63159 


16,6 


103,1 


11.4 


August 4 


118 14,41 




1 




181 49,12 


+0,62 












4.3129 


7, IS 


0,63263 








\ 

Lieblein 






4 

2 


23 7 


180 60,47 
218 10,03 


18 I7,7y 


16.0 


74,1 


15,7 


21 59 


4,3099 

4,3067 


6,93 

6,46 


0,63263 

0,63236 


17,0 


76,8 


16.« 








3 




217 »1,13 














4,3080 


6.03 


0,63232 














1 




181 64,96 


+0,80 

—0,16 












4,8126 


7.67 


0,63236 














4 

2 


23 26 


1 HO 42,93 
218 16,67 


18 19,74 


16,0 




16,7 


22 20 


4,3088 

4.3049 


7,06 

6.46 


0,63236 

0,63228 


16,4 


74,6 


15,6 












217 43,23 
184 23,75 














6.92 

7,62 


0.63230 

0,63207 








August 9 


120 48,18 




1 




+0,17 

—0,00 












4.3088 








Litilein 






4 

2 


23 0 


183 50,60 
220 83,63 


18 13,74 


184 


82,1 


15.7 


*22 9 


4.3064 

4,3016 


6,93 

6,41 


0,63207 

0,63197 


18,6 


«1,0 


15,7 








3 




220 36,00 












4,2982 


6,93 


0.63189 














! 




184 28,03 


+0,26 

—0,00 












4,3076 


7,24 


0,63211 














4 

2 


23 26 


183 46,42 
220 27,88 


18 10,62 


18,9 


83,1 


16.6 


22 32 


4,3044 

4,3036 


6,78 

6,35 


0,63205 

0,63221 


18,6 


81,3 


16,7 ' 




120 63,07 




1 




220 29,55 












4,3020 


6,94 


0,63226 








October 5 


US 60,0« 




1 




180 36,31 


+0,33 

—0,02 












4,3130 


8,07 


0,63215 








$ 

Spitaler m. 






4 

2 


23 17 


179 46,76 
216 48,03 


18 16,40 


12,0 


86.0 


13,45 


■!i 1 8 


1.3086 

4.3046 


7,41 

6,81 


0,63210 

0,63206 


13,1 


90,7 


13,4.’. 


Lieb lein 






3 




216 37,44 












4.3011 


6,25 


0,63201 














1 




180 39,28 


+0,04 

—0,01 












4,3135 


8,11 


0,63217 














4 

2 


23 64 


179 60,27 
216 43,13 


18 14.30 


12,2 


88,2 


13,6 


22 43 


4.3094 

4,3056 


7,60 

6,92 


0.6*2 U 
0,63209 


13,1 


87.8 


13,43 
























4.3027 

4,34)92 


6,40 

8,38 


0,63209 

0,63166 








October 6 


116 61,29 




1 




180 26,19 


+0,25 

—0,02 


















n . 

Liebt ein 






4 

2 


2.1 51 


179 46,43 
216 37,58 


18 12.62 


11,6 


97,6 


13,1 


22 29 


4.3042 

4,3011 


7,62 

6,92 


Ü.63154 

0.63166 


11,6 


96,2 


13,06 








fl 




216 26,04 
181 13,18 












4,2982 

4,3063 


6,30 

8,00 


0.63169 

0,63141 








Deeetnb.il 


117 38,43 




1 




+0,3« 

—0,07 


















? 

Lieblein 






4 

2 


22 43 


180 23,73 
217 26,89 


18 13,64 


4,0 


151,0 


8,25 


23 4 


4,3002 

4,2966 

4.2987 


7,47 

6.98 


0,63123 

0,63115 


6,0 


150,5 


3.25 




117 36.07 




3 




217 5,1« 












6.62 


0.63! 12 








Decenib.22 


120 15,30 




1 




183 48,77 














4.3016 


8,04 


0,63102 








■fe 

Spitaler 






4 

2 


0 11 


183 1,99 

219 63,43 


-0,0« 


18 14,12 


3,0 


149,7 


8,1 


22 18 


4,2969 

4,2926 


7,48 

6.95 


0,63089 

0,63076 


4,0 


149,8 


3,16 








3 




219 44.66 












4.2906 


6,47 


0,63066 














1 




188 48,77 


+0,34 

—0,06 












4.3016 


8,15 


0,63094 














4 

2 


0 11 


183 1,99 

219 63,48 


18 14,12 


3,0 


149,7 


3,1 


22 37 


4.2966 

4.2938 


7,60 

6,90 


0,63086 

0,6*092 


3,6 


149,6 


3,16 




120 15,36 




3 




219 44,66 












4.2906 


6,35 


0,«:M)69 












Digitized by Google 



Digitized by Google 




6 



J.XNtUK. 



1892. 



T»e 






LnftdrncR auf 0" rndacirl in 


Millimetern “ 


700*» + 








12* 


14* 


16* 


XVIII* 


20* 


22* 


: 


ui- 


4* 


6* 


, 


X* 


Tagen- 

Mitttl 








— 







mo. 




m. 






„„ 




„„ 








1 1 


32,6 


33,2 


33,4 


33.« 


33,6 


34,6 


34,3 


34,9 


30.0 


36,1 


3*5,7 


37,7 


34,68 




2 


38,8 


39,2 


39.6 


40,2 


42,0 


44,3 


46.5 


46,9 


46.7 


46,8 


47,1 


46.9 


48.58 




3 


46,6 


46,1 


45,1 


44,5 


44,4 


44.3 


13,2 


12,7 


42.0 


41,5 


41,3 


40,9 


43,6* 




4 


40,6 


40,9 


40,5 


40,4 


40,9 


41,6 


11,2 


40.8 


41,1 


11,4 


41,7 


42,0 


41.09 




6 


42,3 


4M 


42,8 


43,0 


43,3 


43,7 


43,1 


42,3 


42.0 


41,4 


40,9 


39.8 


42,26 




6 


38,2 


37,2 


35,6 


33,7 


32,7 


32,7 


32,0 


30,4 


29,6 


29,1 


28,6 


28,7 


32,38 




7 


28,3 


28,9 


29,3 


30,0 


31,6 


32,4 


33,0 


33,4 


33.4 


33,6 


33.1 


32,3 


31.59 




8 


31,6 


31,7 


32,0 


32,0 


33,1 


33,8 


34,2 


36.0 


86,0 


35,2 


36,1 

28,3 


36,7 


33,87 




9 


37.3 


37,8 


38,0 


37,2 


36.1 


35.2 


32,8 


30,9 


29.4 


28,7 


28,7 


33,36 




10 


28,4 


28.7 


28,8 


28,8 


29,0 


29,7 


30,0 


30,6 


31.6 


32,8 


33,9 


35,8 


30,67 


Max. = 752,2 


11 


36,6 


37,4 


38,1 


38,4 


39,6 


39,9 


39,5 


39,1 


39,0 


33,3 


33,7 


38.6 


38.63 


den 19. um 14* 


12 


38,1 


38,3 


38,3 


38,1 


38,7 


39,2 


39,3 


39,3 


39.3 


39,4 


351,3 


39,2 


38.88 




! 13 


38.7 

34.8 


38,8 


38,9 


38,6 


39,0 


39,4 


39,1 


38,0 


38,0 


37,1 


36.7 


36,1 


38,19 




14 


33,8 


32,2 


31,0 


30,8 


30,6 


29,8 


29,2 


29,2 


29.4 


30,1 


30,4 


30,93 




16 


30,3 


30,8 


31,3 


31,7 


32,6 


33.3 


33,6 


33,9 


34,4 


34,9 


36,0 


36,7 


33,29 


Min. = 728*3 


16 


37,0 


37,5 


37,4 


37,6 


38,6 


39,2 


39,6 


39,7 


40.2 


41,0 


41,9 


42,9 


.19,38 


den 9. um 8* u. 


17 


43,2 


44.0 


44,6 


4M 


48,1 


46,8 


46,8 


46,9 


47,1 


47,1 


47,2 


47,6 


46,04 


7. um 12*. 


18 


47,7 


47,7 


48,0 


48,1 


49.1 


49,6 


49,8 


50,0 


50,3 


6' ,8 


51,4 


51.7 


49,51 




19 


61,8 


62,2 


51,8 


51.7 


52.0 


61,9 


51.5 


51,0 


61.1 


51,1 


51,2 


51.2 


61,54 




20 


60,9 


60,8 


50,6 


50,3 


60,4 


60, S 


49,8 


49,1 


48,9 


48,8 


49.0 


48.9 


49,80 




21 


48,8 


48.9 


48,6 


48,6 


49.0 


49,2 


19,2 


48.6 


48.7 


49,2 


49.5 


49,8 


18,98 




22 


60,1 


60,0 


60,6 


50,8 


61,2 


51,1 


50,6 


49.7 


49,1 


l*,8 


4", 5 


47,7 


49,85 




23 


46,8 


46,0 


45,4 


43,7 


42,4 


42,5 


42,9 


43.1 


43,7 


44,0 

47.4 


44,7 


46,3 


44,21 




24 


46.9 


46,4 


47,1 


47,7 


48.5 


48,9 


48,5 


17,8 


47.6 


47,4 


47,4 


47,64 

47,34 




26 


47,3 


46,6 


46,4 


46,4 


46,7 


47,6 


17,7 


47,5 


47,7 


47,9 


4M 


48, S 




26 


48,4 


48,6 


48,6 


48,9 


49,6 


49,7 


49,7 


49,6 


49,6 


49,9 


49,8 


49,4 


49,31 




27 


49,6 


48,8 


48,0 


*6,9 


46.8 


46,7 


46,2 


45.0 


46,8 


44.7 


44,0 


42,8 


46,27 




28 


41,6 


40,8 


40,0 


39,6 


39,8 


10,9 


41,7 


42,3 


43,6 


46.4 


47,9 


49,2 


42.73 




29 


49,4 


48,4 


47,1 


45,4 


44,3 


43,4 


40,8 


39,1 


38.9 


39.3 


40,0 


11,1 


43.10 




30 


42,1 


42,6 


43.0 


42,9 


43,3 


43,3 


42.9 


42,4 


41.9 


41,4 


41,3 


41.4 


42,37 




31 


41,1 


40,5 


39,9 


40.. 


40,7 


40,9 


40,9 


40,3 


40,7 


11,6 


42,3 


43,7 


41,05 




1 Mittel 


41,43 


41,46 


41,33 


41,13 


41,47 


41,82 


41,68 


41,26 


41,31 


41,43 


41,70 


41,90 


41,48 




Kkhkijar. 


1 


46, S 


16,3 


46,8 


16,5 


46,3 


46,5 


44,4 


•2,1 


40,8 


39,6 


39,1 


36.8 


43,28 




2 


36,6 


34,6 


33,6 


33.1 


32,7 


32,4 


31,9 


30,8 


30,6 


31,1 


31,4 


31,6 


32,45 




3 


31,1 


30,3 


29,2 


28,4 


28,2 


27,8 


27,5 


26,1 


25,6 


26,9 


26,2 


26,3 


27,72 




4 


26,8 


26.9 


27,2 


27,5 


28,7 


29,6 


30,3 


30,6 


31,7 


32.6 


33,9 


35,8 


30,07 




6 


36,0 


36,1 


36,9 


34.8 


33,6 


32.1 


31.0 


30,4 


30,4 


31,1 


31,8 


32,2 


32,98 




6 


32,8 


33.9 


34,3 


34.6 


36.2 


36,8 


35.2 


34,8 


34,6 


34,9 


36,8 


36,6 


34,87 




7 


37,1 


37,9 


38.4 


39,1 


39.8 


40,7 


4«), 9 


40,7 


40,5 


40.5 


40,6 


40,0 


39,67 




H 


3S,'J 


36.8 


34,3 


32,1 


32,0 


31,7 


32,1 


31,7 


31,5 


32,0 


32,2 


32.4 


33,14 




9 


33,H 


35.9 


38,2 


41,0 


43,4 


41,7 


45,7 


46.6 


47,6 


49,1 


50.4 


51.6 


43,99 


Mn 


10 


62,1 


62,4 


52,7 


68,3 


63,9 


61,4 


54,4 


63,9 


53,3 


53,0 


52,9 


62,6 


63.24 


Mu. = 764.4 


ii 


62,3 


62,0 


51,4 


61,0 


60.8 


51,5 


61,6 


01,2 


60,8 


50,7 


61,2 


51,2 


61,30 


den 10. um 22* u. 0* j 


12 


60,8 


50,2 


49,1 


48,3 


47.6 


47,3 


46,6 


46.1 


44,0 


43,3 


42,6 


41,4 


46,36 




13 


40,2 
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NE 3,0 


E 6,1 ENE 6.0 


E 6,9 


E 4.8 


E 4.0 


NE 1,8 


ftE 1.6 


4,0 


31 


NNW 1,4 


ft 0,8 


W 0,7 


SSV 0,7 


Nl,6 


SW 1,6 NNW 1,« 


W 1,7 


ft 1,5 


N 1,3 


ft HW 0,9 


mvo.ä 


1.2 


| M M. 


1,83 


1,80 


1,71 


1,70 


2,39 


2,83 1 3,20 


3,64 


3,03 


2,61 


1,93 


1,88 


2,37 


April. 


1 


SW l.'l 


SW 1,8 


SW 1,5 


SSW 1,3 


S 2,1 


W 1.« W 3,9 


W 3,8 


N 6,0 


NNW 3,8 


SV ft SV 3,0 


W 2,7 


; 


2 


NW 2,4 


NN SV 2,3 


SS 2,2 


NNW 2,2 


NNW 2,0 


N 2,0 1 NE 1,7 


N 2,0 


N 2,6 


ft 2,7 


Fl 1.4 


SV 0,6 


2,0 « 


3 


N 0,5 


SSW 1,0 


SSW 2,0 


SE 2,0 


SSSV 2,7 


W 1.9 SVftSS 3,0 


N 3,7 


N 4,6 


ft 3,5 


ft 1,0 


NW 1,8 


i,s 


, 4 


NW 0,7 


SW 1,8 


»SV 1,8 


SS SS 2,0 


SSSV 1,0 


SSSV 2,6 w 1,8 


SV 1,3 


SVNW 1,0 


NSV 0,3 


SV U,1 


SSV 0,9 


1,3 


6 


S 1,3 


SM 


81,0 


8 1,2 


S 1,0 


S 0,9 SSE 1,2 


S 1,9 


8 2,0 


SE 1,0 


SE 0,1 


ENK 0,1 


1,1 


6 


SO,« 


SW 0,1 


NW 0,9 


SW 1,0 


N 1,2 


NE 1,7 NE 1,9 


E 2,4 


ESE 1,6 


E 1,0 


ft 0,6 


NNE 0,4 


1.1 


7 


NN E o,l 


N 0,2 


N 0,9 


SS 0,5 


N 1,0 


E 2,9 i E 1,8 


E 3,0 


E 2,8 


SE 1.4 


S 0,4 


NE l,o 


1.3 


8 


NK 1,6 


NE 1.7 


N 1,6 


NF. 2,9 


ENE 4,2 


E 6,0 | E 6,6 


E 6,3 


K 6,0 


K 6,0 


K 3,1 


ENE 2,1 


3,8 


9 


SK 1,7 


SE 2,1 


E 1,6 


E 2,5 


E 2,8 


ESE 3,8 | ESE 3,1 


ESE 4,1 


ESE 4,0 


E«,l 


E 3.» 


K 2,0 


2,9 


10 


El.l 


NE 1,0 


E 1,1 


E 2,9 


ENE 2,9 


E 3,1 1 ESE 3.0 


SE 3,9 


SE 3,9 


SE 3,8 


SE 2,9 


SK 0,6 


2.5 


11 


SW 0,6 


SW 0,8 


E 0,9 


El,« 


W' 1,0 


SW 1,1 WSW 2,o 


8 2,0 


N 0,7 


NE 1,0 


ft 0,0 


SSSV 1,3 


l.o 


12 


SW 1,6 


SW 1,1 


SSW 1,6 


SSV 1,0 


WSW 0,9 


sw 1,0 i NSV 2,8 


NSV 2,4 


NSV 6,6 


N 3,7 


NNW 2,3 


NNW 2,0 


2,2 


13 


N 2,1 


N 1,4 


N 1,4 


N 1,3 


KM 


ENE 3,0 E 2,9 


SE 1,8 


NE 1,4 


SSV 1,5 


WNSV 2,9 


WNSV 4,0 


2,1 


14 


NNW 3,9 


NNW 4,5 


NNW 2,6 


WNSV 2,8 


NNW 3,6 


N 2,0 1 NNW 2,0 


E 2,2 


E 2,1 


E 1,5 


ENE 1,4 


SSSV 1,4 


2.6 


16 


S l,o 


S l,o 


S 1,0 


SW 1,0 


SSV 0,9 


NW 1,0 E 1,6 


NW 6,8 


N 3,7 


NSV 1,4 


SV 1,7 


W 1,1 


1,8 


16 


SSW 1,6 


W 1,0 


SW 1,4 


SSV 1,9 


SE 2,2 


ESE 1.1 SE 6,1 


SE 4,7 


SE 3,4 


SE 2,4 


88E 1,1 


SSW 1,0 


-.4 j 


17 


SY NW 0,0 


SW 1.0 


NW 1,3 


SV 2,5 


W 3,8 


WWS.I SW 6,1 


NNW 3.2 


SW 1,8 


S 2,0 


SSSV 2,6 


SSSV 1,5 


2.1 


18 


ssw 1,0 


NW 1,0 


NNV 0,8 


N 0,4 


NNW 1,4 


NNW 1,4 j E 2,1 


E 3,6 


ESE 2,2 


E 2,0 


E 1,1 


ENK 1.4 


1,6 ■ 


; i9 


ENK 2,2 


E 1,0 


»E 1,0 


NNW 1,6 


.V 2,1 


N 2,4 , NNE 4,0 


ENE 4,9 


NNE 6,7 


NNE 4,2 


N 3,0 


NNW 3,2 


3,0 j 


! 20 


NNW 2,5 


NW 3,9 


N 3,9 


NNW 5,1 


N6.1 


N 4,2 j NNW 5,6 


NSV 6,0 


ft 4,9 


KW 4,0 


N 4,0 


ft 2,1 


4,2 


1 21 


N 1,6 


N 1,9 


N 1,6 


WNW 1,5 


SV NSV 2,9 


S 8,9 W 6,0 


N2,l 


WNW 1,7 


NE 1,0 


SW o.a 


sw i.o 


1,8 


22 


SSW 0,8 


SSW 2.0 


SSW 0,6 


N SS 0,6 


NE 1,0 


SW 1,0 WNSV 2,9 


W 1,9 


W 2,3 


WSW 2,9 


SV 3,8 


W 4.1 


2,0 1 


23 


SV 6,1 


W 4,7 


WSW 6.0 


SV 4,9 


SV 3,6 


W SW 3,5 SV 4,0 


SV 3.8 


SV NSV 3,6 


NW .1,3 


SVNSV 2,0 


NNW 1,6 


3,8 


24 


WNW 2,5 


SS 2.4 


W 2,7 


SV 2,6 


SS 2,9 


W 4,0 | SV 6,1 


SV 4.3 


SVNW 6,2 


NSV 4,1 


W NSV 3,7 


SV 3,5 


3,7 . 


85 


W 3,2 


WSW 3,1 


W 1,4 


S 1,8 


SV 1,6 


WSW 2.1 SSW 2,« 


SSW 3,1 


S 2,7 


S 2,0 


SE 1.9 


SV 1,9 


2,3 


26 


SW 2,6 


SW 2,1 


W 5,1 


SV 4,6 


SV 4,9 


WNW 4,0 .WNSV 1,0 


.NSV 4,5 


SV 3,0 


W 2.7 


W 2,7 


SSV 2,7 


3.6 


27 


SSW 1,0 


SSE I.» 


S 2,0 


SSS 1,0 


N 2,0 


NNE 1,6 | NSV 2,0 


W 1.6 


S 2,5 


SSSV ü,0 


WSW 0,6 


SSW 0,8 


1,5 


28 


SSW 1,0 


SSW 1,0 


NVSW u,7 


SS SV 1,3 


NW 0,4 


SK 1,6 SE 2,0 


SE 3,7 


SK 3,1 


SE 2,9 


SE 1,7 


NE 1,6 


1,7 


• 29 


SE o ,h 


E 0,9 


SSW 0,9 


WNW 1,1 


SV 3,1 


SV 4,4 W J,l 


W 3,0 


SSV 2,4 


SSV 1,6 


SSW 1,6 


S 1,0 


2.0 


»0 


SSW 0,9 


E 0,8 


SSE 1,0 


NNW 2,8 


N 3,4 


NW 3,9 | N 6,1 


N 6,1 


ft 5,1 


ft 3,6 


ft NSV 2,7 


NNW 3,1 


3,1 ! 


M.M. 


1,67 


1,69 


1,73 


1,97 


2,30 


2,62 1 3,08 


3,40 


3,22 


2,61 


1,»S 


1,76 


2.SI 



Digitized by Google 




17 



Mäbz. 



1892. 



T»ir 


Uichtnng und Stkrkodes 
Seite : (0 — 10) 


Wind** 




Nieder. 

«chteff 

in 

Milli- 

metern 


Bemerkungen 


18* 


2* 


10* 

1 


1 


N 


1 


ENK 


3 


ENE 


3 


1,0 


Morgen» u. Vormittags s»,, 20*— 22* Q n. *0* X. 


a 


NNE 


3 


KNB 


6 


ENE 


1 


... 


Nacht», 19} * u. 2* *. 


» 


ENK 


4 


E 


4 


E 


2 






4 


N 


2 


ENE 


3 


NNE 


3 






5 


nnw 


2 


N* 


8 


NW 


2 






8 




0 


W 


2 


N 


1 


... 


22*, 0* u. 2* # Flocken. 


7 




0 


NNW 


2 


N 


2 


0,1 


Morgen« an,, 10* V17 u. tp. 


3 


w 


1 


NNW 


1 


SW 


1 


... 


Nacht* X, 10* uy u. =. 


9 




0 


8 


3 


WSW 


2 


... 


Morgen« es*.,. 


10 


SSW 


3 


E 


3 


N 


2 


0,2 


Vormittags ■*, , 10* 9t. 


11 


NNW 


2 


NW 


6 


W 


5 


10,6 


20*— 10* #. 


12 


WSW 


4 


SW 


4 


SW 


1 


... 


Morgen» u. Abend* ssa,. 


13 




0 


E 


8 


ESE 


2 




Morgens a„ 9* u. 10* 07, 10* uy. 


14 


SW 


2 


KE 


3 




0 


3.6 


Morgnn« se,, Vormittags a r 


16 


WWW 


3 


NW 


3 


SSW 


2 


4,2 


1H*— 2* 18* O 


16 


SW 


2 


E 


1 




0 


... 


Morgen« n. Abend« a, 


17 


s 


1 


NW 


1 


N 


1 


... 


Morgens n. Vormittag« bb, . 


1* 




0 


N 


l 


NE 


2 


... 




19 


NW 


1 


NE 


5 


E 


2 


... 




20 


ESE 


* 


SSE 


3 


E 


2 


... 




21 




0 


E 


2 


SW 


1 


... 




22 


SW 


2 


SW 


2 


SW 


1 


... 


Morgen«, Vor- u. Nachmittage a, . 


23 


ssw 


1 


NW 


6 


W 


3 


• ... 


Morgens 


24 


w 


2 


NW 


2 


W 


1 


... 




26 


sw 


1 


NE 


2 


E 


1 


... 


Morgen« 


26 


NW 


1 


S 


2 


WSW' 


1 


... 


Morgens au, Vormittags a, . 


27 


s 


1 


SSW 


4 


s 


1 


... 


AbeiM« an, . 


28 


SSW 


1 


SE 


2 


SW 


1 


... 


Morgen roth, 10* in) N. 


29 




0 


NNW 


6 


N 


t 


1,4 


Morgen« ■». K* — 10* ©, 9*— 10* X- 


30 


N 


2 


E 


4 


NNW 


1 


... 


Morgen« ta. . 


31 




0 


WNW 


2 




0 


... 


8* U/, 10* 


Mittel 




1,4 




2,9 




1,6 


8. 21,0 




April 


1 


SSW 


2 


W 


6 


NW 


2 


| 




2 


NW 


2 


NW 


2 


W 


1 


... 




3 


s 


1 


N 


3 


NW 


3 


... 




4 


s 


2 


W 


1 


SW 


1 


... 


Morgens sr,. 


6 


s 


2 


S 


2 




0 


... 


Morgen« u. Vormittag« **, . 


8 


SW 


1 


E 


3 


NNE 


1 


... 


Morgen» . 


7 


... 


0 


E 


4 




0 


... 




a 


NK 


2 


NE 


4 


E 


3 


... 


17* 0. 


9 


E 


3 


E 


4 


E 


3 


... 


Morgen« =*, . 


10 


E 


3 


SE 


3 


ESE 


2 


... 


Morgen« 


11 


E 


1 


SW 


1 




0 


... 




12 


SW 


2 


NNW 


8 


N 


2 


... 


Morgen« ca,, Vormittag* m . 


13 


NW 


2 


S 


2 


N 


4 


0,7 


5* — 8* 0. 


14 


NNW 


3 


E 


2 


SSW 


1 


... 


I 18 *, 0* n. 2^ ©. 


16 


| sw 


2 


NNW 


6 


NW 


1 


2,9 


ludlfar o, A, *■ 


1 1® 


SW 


2 


SE 


4 


S 


2 


5,2 


Morgon« a„ *-#, 9* — 10* ©. 


! 17 


NW 


2 


NNW 


3 


s 


3 


4,4 


18* — 2* 0. 21*, 0*— 2* *. 


1* 


N 


1 


E 


2 


E 


2 


... 


Morgen« * — >. 


19 


N 


2 


NE 


4 


NNW 


3 


0,2 


18* — 19* n. 23* 0. 


20 


NW 


6 


NNW 


6 


NNE 


3 






1 21 


... 


Q 


NNW 


3 


S 


2 


... 




22 


1 NW 


1 


W 


1 


W 


4 


... 


Morgen* =a, . 


23 


i WNW 


4 


W 


2 


NNW 


3 


... 


17)*— 18* n. 3)* <T>. 


24 


W 


2 


W 


6 


W 


4 


0,1 


0*— 2*, 6* n. 7* O 


26 


i SSW 


2 


s 


2 


W 


2 


3,1 


9*— 10* © 


26 


NW 


4 


w 


3 


SW 


2 




Nachts © 


27 


1 


0 


NNE 


4 


SW 


2 




23}*, 0*, 2* ©. 


2« 


1 sw 


1 


SE 


2 


NE 


2 




Morgen» * — *. 


29 


w 


2 


W 


3 


1 SW 


1 


1,9 


Morgen» sä,, 19* — 22* Q, 7* Abcndrolh. 


30 


1 NNW 


3 


N 


6 


N 


3 


31, S 


Morgens, *0*-0s u. 4*-10> Q. 


Mittel 




2,0 




3,1 




2,1 


S. 40,3 


















11 


1 
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18 



Mai. 



1892 . 



T-c 


r 






Luftdruck auf 0* reducirl in 


Millimetern ~ 


700»« + 








1 r.. 


I 


16k 

Lrr— r 


XVIII» 


20* 


22* 


0k 


11k 


4k 


ök 


8k 


Xk 


, irnttd 


2 

3 

4 

6 

1 ? 

8 

» 

11 

12 

13 

i 14 
16 

16 

17 

19 

19 

20 
21 
22 

23 

24 
26 

26 

27 

28 
29 
90 
31 

Mittol 


1 39,4 
! 38,6 

38.2 

37.3 
38,8 

84.6 

44.5 

60.7 

49.5 

47.7 

46.4 

49.5 
61,3 

49.6 

44.2 

42.2 

39.0 

42.8 

49.8 

44.9 

39.9 

44.3 

46.4 

46.7 

47.4 

46.6 

46.1 

46.8 

44.2 

47.9 

49.4 

44,66 


38.7 
38,1 

38.1 

36.8 

36.6 

34.6 

44.7 
60,6 

49.2 

47.8 

46.2 

49.9 
61,1 

49.1 

43.7 

41.4 

39.2 

43.4 

49.5 

45.7 
39,1 

44.4 
47,0 

46.6 

47.4 

46.6 

46.4 

45.7 

44.3 

48.3 

49.3 

44,48 


37,9 

37.8 

38.0 
86,6 

36.4 

34.6 

46.4 

60.7 

49.0 

47.0 

46.3 

50.0 

60.9 

48.6 

43.4 

40.8 

39.0 

44.1 

49.2 

46.4 

39,1 

44.6 

47.4 

46.7 

47.4 
46,6 

46.8 

46.0 

44.5 

48.3 

49.1 

44,47 


38,2 

38.1 

38.2 
36,8 

36.3 
36,1 

46.7 

51.0 

49.1 

46.8 
46,6 

50.8 

51.0 
48,5 

13.9 

40.8 

39.4 

46.5 

49.0 

47.2 

39.2 

44.9 

47.9 
46,8 

47.6 

47.2 

47.1 

46.1 

44.7 

60.7 

49.2 

44,86 


38.2 

38.1 

38.6 

37.1 

36.3 

35.7 

48.0 

51.0 

49.3 

46.8 

47.2 

61.3 

61.0 

48.6 

44.3 

40.8 

39.7 

46.7 

48.8 

39.4 

44.9 

48.4 

46.9 

47.9 

47.1 

47.1 

46.2 

44.8 

49.8 

49.2 

45,06 


38.3 

37.7 
38,9 

36.8 
36,1 

36.1 

48.7 

60.7 

49.2 

46.7 

47.2 

51.4 

50.7 

48.1 

44.5 

40.4 

39.2 

47.6 

47.8 

46.3 

39.4 

44.2 

48.2 

46.9 

47.7 
47,0 

46.8 

45.8 

44.9 

50.4 
48,8 

44,90 


38.3 

37.4 
38,9 

36.3 

35.3 

37,2 

49.0 

50.1 

48.8 

46.4 

47.4 

60.8 
6U,u 

47.8 

44.6 

39.9 

88.9 

48.0 

46.6 

44.9 

39.7 

43.7 

47.6 

46.9 

47.2 

46.6 

46.6 

46.1 

44.7 

50.3 

47.2 

44,66 


38,4 

37.8 

38.6 
36,2 

34.1 

38.0 

49.2 

49.2 

48.2 

46.8 

47.2 

50.2 

49.1 

46.6 

44.3 

39.0 

88.6 

48.0 
46,7 

44.1 

40.4 

43.3 

46.9 

46.4 

40.4 

46.7 

46.8 
44,6 

44.6 
60, l 

45.7 

44,11 


38,7 

37.1 

38.2 
36,9 

33.3 

38.6 

49.2 

48.7 

47.8 
46,6 

47.2 

49.9 

48.8 

46.6 

44.0 

38.2 

38.8 

48.2 

44.9 

43.0 

40.7 

43.1 

48.2 

46.2 
46,0 

45.3 

46.3 

43.9 

44.8 

49.8 
44,7 

43,78 


38.6 

37.4 

37.6 

35.7 

33.5 

40.2 

49.6 

48.5 

47.2 

46.3 

47.5 

49.9 

48.6 

44.7 

43.3 

37.9 

39.3 

48.8 

44.4 

41.8 

41.4 

43.6 

45.9 

46.1 

46.7 

44.9 

46.2 
43,6 

45.2 

49.2 

43.8 

43,75 


38.7 

37.0 

37.8 

36.2 

33.9 

42.2 

60.2 

48.8 
47,6. 

46.0 
48,2 

50.4 

48.9 

44.4 

43.1 

38.2 

40.7 

49.4 

43.0 

41.1 

42.4 

44.8 

46.1 

46.6 

46.8 

46,1 

46.3 

13.7 

46.1 

49.2 
43,1 

44.04 


38.8 

38.1 

37.9 

36.9 

34.4 

43.6 

60.7 

49.2 

47.8 

46.4 

49.0 
61, t 

49.4 
«4,5 

42.8 

38.6 

42.0 

49.9 

44.2 

40.7 

43.7 

45.8 

46.5 

47.2 

46.3 

46.8 
45,7 

44.0 
47,2 

49.6 

43.1 

44,64 


38,62 

37,77 

»8,25 

36,55 

35,25 

37,54 

47.98 
49,93 
48.52 
46,67 
47.20 
50,43 
60,07 
47,10 

43.84 

39.85 
89,48 
46,87 
46,96 
44,40 
40,37 
44.29 
47,04 
46.60 
46,90 
46,18 
46,18 
45,03 

44.99 
49,46 
46,84 

«4.42 


Max. — 761,4 
am 12. um 22*. 

Min. — 733,3 
am 5. am 4*. 


Juni. 


1 


4S,7 


42,5 


11,8 


41,7 


41,7 


41,6 


41,3 


40,6 


40,5 


41,4 


42,2 


43,0 


41,74 




2 


43,6 


44,0 


44.8 


46,0 


46,8 


47,1 


46,9 


46,2 


45,7 


45,1 


46,3 


46,5 


45,58 




3 


46,3 


46,3 


46,2 


45,4 


46,3 


45,6 


46,2 


44,5 


44,3 


44,4 


44,5 


46,1 


45,01 




4 


46,6 


45,7 


46,9 


4.5,7 


45,7 


46,4 


45,1 


44, t 


43,7 


43,6 


43, 6 


44,1 


44,83 




6 


44,3 


44,2 


44,2 


44,4 


44,4 


43,9 


42,9 


41,5 


40,6 


40,9 


40,6 


40,4 


42, 6M 


Max. = 751,4 


6 


39.9 


39,9 


39,8 


40,3 


40,9 


41,7 


42,1 


42,7 


43,0 


43,7 


44,8 


45,7 


42,04 


am 28. am 18» u. 20», . 


7 


46,1 


46,3 


46,8 


47,4 


47,7 


47,6 


47,2 


47,1 


40,4 


46,2 


46.0 


46,2 


46.74 




8 


46,2 


46,2 


46,1 


46,3 


46,6 


46,8 


46.«’. 


•16,6 


40,3 


40,2 


46,6 
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21 


NNW 1,1 


NW 0.9 


W 0,4 


S" 0,4 


WNW 0,9 


NNW 2,1 


" NW 4,3 


WNW 2,9 


N 2,9 


NNW 3,0 N 1,9 


NNW l,o 


1,8 


26 


NNW 0,9 


NW 0,9 


N 0,8 


N" 1,0 


NNW 2.8 


NNW 3,2 


NNW 3,8 


«»»2 


N3.1 


NE 1,2 WNW 1,4 


«0,4 


1,9 


20 


NW 1,6 


NNW 1,4 


KW M 


NNW 2,6 


NW 2,7 


N 3,0 


NNE 4,1 


NXE 2,3 


NNW 1,4 


NNW 1,6 NW 0,9 


XNW 0,3 


2.0 


27 


N 1,0 


N 0,1 


SW 0,6 


SW 0,6 


N 1,1 


ENE 1,9 


NE 2,0 


ENK 1,9 


SSW 1,5 


ENE 2,0 1 ENE 0,4 


WSW 0,1 


1,1 


2# 


SW 0,6 


SW 1.0 


S 1,0 


SW 0,6 


ssw 0,0 


ENE 2,1 


E 3,5 


SE 2,1 


ESE 2,2 


ESE 2,0 SE 0,5 


WSW 0,0 


1,3 


2V 


SW 0,0 


"NW 0,4 


SW 0,2 


SW 0.3 


E 0,9 


E 1,0 


SE 2.1 


ESK 2,0 


K 2.4 


E 2,0 ESE 0,4 


ESE 0,0 


1,0 


30 


N 0,1 


XL 0,0 


N 0,1 


N 0,1 


NXE 0,4 


E 1,3 


SK i,‘ 


SSE 1.6 


S 0.6 


E 2,1 8 0,5 


SW 0,0 


0.7 


31 


SW 0,4 


SW 0,1 


SW 0,4 


ENK 2,0 


N 1,6 


SSE 1,1 


SW 1,2 


W 2,1 


SSW 2,8 


SW 0,6 SSW 1,4 


SSW r 1,1 


1.2 


31. M. 


Ml 


1,47 


1,63 


1,64 


1,99 


2,25 


2.68 


2,66 


2,60 


2,6l! 1,54 

! 


1,43 


2,01 














August. 












1 


SSW 1,0 


"NW 3,6 


WNW 1,6 


W 3,0 


W 2,9 


W 2,9 


WSW 2,0 


W 2,0 


SW 1,6 


WSW 3,5 NW 1,1 


W 2,1 


2,3 


2 


SS" 2,0 


SSW l,o 


SSW 1,2 


WSW 2,1 


WSW 2,9 


NW 1,9 


WNW 3,2 


NW 3,0 


NW 3,9 


NW 3,0 W 2,1 


WNW 2,0 


2,4 


3 


" 1,0 


S" 1,9 


" 3,0 


SW 4,0 


SW 3,0 


W 2,8 


WNW 3,6 


WN" 4,5 


N 6,0 


NN" 3,0 WNW 2,0 


NW 1,0 


2,9 


4 


N" 2.9 


WNW 2.4 


WNW 1,3 


S 1,0 


W 2,0 


WNW 2,3 


W 3,0 


WNW 3,9 


W 4,0 


W 2.1 WSW 2,3 


SW 2,9 


2.6 


6 


N 1,0 


WNW 1,4 


NNW 0,0 


WNW 1,1 


WNW 1,4 


WNW 2,6 


WNW 3,0 


NW 3,3 


KKE 2,9 


NNW 2,9 N 1,1 


SW 0,9 


1,8 ! 


0 


SSW 1,0 


SSW 1,6 


SSW 0,9 


8 0,6 


SSW 0,0 


KSK 1,1 


SW 1,8 


N 1,4 


SW 2,1 


W 0,9 SW 0,9 


SW 1,0 


1,1 1 


7 


SW 1,4 


SSW 0,9 


SS" 1,9 


SSE 1,0 


SW 4,1 


WSW 4,0 


WNW 4,U 


W 5,0 


" 4,0 


W 6,0 W 2,1 


NNW 0,2 


2,8 | 


8 


SW 1,0 


SSE 0,1 


NNW o,0 


W 1,4 


w 2,3 


WN" 1,4 


N 1,0 


NNW 1,1 


E 2,0 


ENK 2.0 K 1,3 


8E 0,1 


1.1 


9 


E o,i 


WSW 0,0 


SW 0,3 


NNW 0,1 


SSW 1,3 


SW 0,6 


S 2,0 


W 6,0 


SW 1,6 


W 2,8 SW 2,7 


SW 3,0 


1.6 


10 


WSW 3,0 


SW 2,7 


WSW 4,0 


WNW 3,0 


W 3,4 


W 3,0 


NW 2,4 


NW 1,6 


WNW 0,5 


N 1,6 NNE 2,6 


NNE 2,4 


2,6 


11 


N 1,9 


NNW 1,0 


KW 0,6 


NNW 0,5 


N 3,0 


NNW 1,4 


WNW 2,6 


N 2,2 


N 2,0 


N 2,9 X 1,0 


NW 0,0 


1.6 


12 


SW 0,1 


SW 1,0 


WSW 0,1 


S" 1,9 


WS" 0,8 


SW 1,1 


E 1,0 


SE 1,3 


X 1,0 


ESK 1,9 SE 0,0 


NW 0,1 


0,9 


13 


WNW 0,1 


SW 0,9 


SW 0,7 


SSSV 1,1 


S 0,6 


SE 0,7 


SSW 1,2 


BE 1,6 


SW 1,9 


S 1,2 SSW 0,6 


WSW 1,0 


1,0 


14 


SSW 1,6 


SW 2,4 


S 2,0 


SW 0,9 


SS" 2,0 


S 2,1 


W 3,0 


W 3,9 


" 4,0 


W 2,4 1 W 0,2 


W8W 0,0 


2,1 


16 


SW 0,3 


SS" 1,9 


SW 1,0 


SSW 1,7 


88 W 1,0 


NW 1,7 


W 2,9 


W 3,6 


"NW 3,1 


WSW 2.4 W 1,0 


SSW 1,6 


1.8 


lti 


S 0,6 


SW 0,1 


SSW 1,1 


SSW 1,0 


S 1,6 


SSW 1,2 


NW 2,0 


WNW 3.1 


N 2,2 


NNW 2,0 N 1,1 


SW 0,6 


1.4 


17 


SW 0,0 


s" 1,0 


SSW 1,0 


WSW U,9 


88 W 2,0 


SSW 1,6 


W 4,9 


W 6.0 


W 5,3 


WNW 4,0 " 3,2 


SW 1,1 


2.6 


18 


SW 4,0 


" 6,1 


ENE 1,0 


NN" 0,6 


SW 0,0 


ESE 1,4 


SE 1,6 


E 2.0 


ESE 4,3 


KSK 2,9 SSW' 0,8 


K O.ü 


2.0 


! 


WS" 0,1 


X NE 0,0 


SW 0,3 


SS" 0,6 


SSW 3,0 


S 2,7 


WNW 3,0 


W 3.0 


" 2,1 


SW 1,0 8"’ 0,3 


WSW 0,7 


1.4 


20 


SW 1,6 


SW 1,9 


WN" 0,6 


SW 1,1 


SW 1,4 


SW 1,7 


N 1,7 


N 2,0 


N 2,0 


NNW 3,u NNW 1,4 


X 1,1 


1,0 


1 21 


N 1,6 


N 2,1 


X 4,0 


N 3,9 


NNW 3,2 


NNE 3,0 


N 1,9 


NE 3,1 


NE 4,6 


NE 2,6 NE 2,0 


KN K 0,9 


V 


i ** 


NN" 0,6 


.ENEO.H 


.E l.l 


NE 1,6 


ENE 1,0 


K > K 3,3 


EN K 4,9 


ESE 3,8 


E 3,9 


ENK 3,7 E 1,9 


ENK 1.0 


2.3 


1 23 


ENK 0,9 


NE 0,6 


ENE 0,4 


N 0,6 


E 0,9 


KSK 1,0 


E 3,0 


ESE 2,4 


ESE 4,0 


SK 3.3 SSE 0.8 


NE 0,2 


1.6 


24 


N 0,4 


SW 0,4 


W 0,6 


SW 0,9 


SS" 1,9 


WSW 1,1 


SSW 1,7 


SSE 2,1 


SE 2,7 


SE 3,1 K 0,7 


SSE 1,6 


1,4 . 


, 26 


SE 2,0 


SR 0,9 


KKo.S 


BSE 0,9 


SW 1,0 


SSW 1,0 


SE 1,1 


SE 1,9 


SSW 3,0 


S 2,0 SW 1,0 


WSW 5,0 


1,7 ; 


26 


W 6,9 


NW 6,5 


W 4,0 


S" 3,6 


WNW 6,0 


WNW 4,3 


W 4,7 


WNW 3,4 


WNW 2,8 


WS" 3,8 WNW 3,4 


W 3,6 


4,2 


27 


" 3,1 


WSW 1,8 


" 1,6 


W 2,0 


" 1,9 


W 2,2 


WN" 1,4 


WNW 2,4 


WN" 2,1 


W 0,4 SSW 1,9 


SW 2,1 


1,9 


2» 


SSW 1.0 


SS" 1,0 


S 1,9 


SSW 3,0 


SS" 5,0 


SW 2,9 


" 4,3 


W 4,9 


W 6,0 


SW 3,0 WS" 1,2 


WN" 1,6 


2,9 


29 


WSW 8,0 


S" 3,7 


SW 3,2 


" 4,0 


WNW 3,1 


WNW 3,9 


"NW 6,1 


W 3,0 


»NW 2,0 


WSW 1,2 SW 0,0 


WS" 0,3 


2.7 


30 


SSW 1,8 


SSW 0,7 


SW 1,0 


SW 1,0 


SSW 2,9 


SSW 1.0 


WSW 1,0 


W 1,4 


E 1,0 


ESE 0,9 S 0,3 


S" 1,5 


1,2 


i 31 


SW 0,4 


SS" 2,9 


SSW 0.1 


«0,9 


SSW 0,6 


SSW 0,4 


ESK 1,8 


SK 1,9 


SW 1,9 


SW 7,6 NW 3,1 


SS" 1,6 


1,9 


M.M. 


1,46 


1,68 


1,33 


1,60 


2,10 


2,00 


2.60 


2,86 


2.86 


2,66 1,41 


1,S2‘ 

1 


1,99 
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Juu. 1892. 



Tr* 


Kichtnng an<l Stärke des Winde* 
( 8 caU: 0 — 10 ] 


Nieder 

»chlag 




ui 


2 * 


10 * 


Milli- 

metern 


He in erhängen. 


1 

* 

3 

4 
6 
6 

7 

8 
9 

10 

; 11 

15 

13 

14 

16 
16 
17 

1 18 

19 
90 

9) 

99 

33 

94 

25 

96 

97 

98 

29 

30 

31 

Mittel 


WKW 4 
SSW 3 
W 1 
S 1 
W 2 
SSW 1 
WSW 4 
SW 4 
W 8 
SSW l 

WKW 1 
N 9 
W 1 
... o 

W 3 
W 2 
N 1 
SW 9 
W 3 
WSW 9 
KKW 2 
NKW 3 
K 2 
... w 

N 1 

| KW 2 
, WSW 2 
SW' 1 

... o 

1 NNW 1 
K I 


K 3 
W 8 
NW 2 
S 2 

... 0 

SW 4 
WSW 4 
W 6 
W 3 
W 2 

N 8 
SB 3 
W 8 
... 0 
W 3 
K 2 
NNW 2 
NW 3 
SSE 1 
W 2 

NNE 4 
NK S 
N 3 
K 2 
N 2 

N 1 
S 1 
SB 2 
E 1 
SB 1 
S 2 

2,3 


NNW 2 
... 0 

SE 1 
SW 2 
SW 3 
WSW 3 
SW 4 
KW 1 
KKW 1 
SW 2 

N 8 
K 1 
W 3 
S 4 

W 2 

B 2 
W 2 
NW 4 
S 2 
K 1 
NNW 4 
NW 1 
N 2 
N 1 

... o 

NW I 

... o 

... o 
... 0 
... o 

S 2 
1,7 


... 

10,2 

18,8 

0,7 

1.9 
17,2 
0,9 

3.9 

0,8 

0,7 

... 

16,0 
S. 69,6 


Morgen* m.. 

11* < in W q. N. [ 6 }* #. 64 * R u. doppelter 

12f* — 18f* R n. © 214* © Tropfen, 214—23}*, 4|* — 5* u. 
Morgen* b„ 23}* © u. R, 2*. 3}*-4}* ©. 

8 |* © u. R, 10* ^ in S. 

17}*— 18}*, 1}*, 6 » — 9* h. 101*©. I)h a. 6 * R, MomniB,. i 
6 *- 8 * © 

104 *, 0 *, 54 *— 6 * ©. 0 * A «• K- 
3k— h* ©. 

20*, 1*, lf*— 24* ©. lf* R. 

184* • Tropfen, 3*, 5|*— 104 * © 

6 * © Tropfen, 7* © 

Morgen» 

Morgen* 

Morgen* es,. 

Morgen* 

174*, 194 *, 0 J*, 1 *, 2 *— 8 * ©, 0 f* p 1 * u. 2 * R. 


August. 


1 


| W 8 


WKW 3 


SSW 8 


0,6 


i 8 * — 214*, 7}* ©. 64 * © Tropfen, 3}* u. fi* R, 84 » < in NE. 


3 


SW 2 


NW 2 


W 2 


3,0 


1 ** u. 214 *— 0 * © 


3 


! WSW 4 


KKW 5 


NW 2 


... 


19*, 23*— üi*, 4* — 4}* u. 6 * © 


4 


SW l 


WKW 4 


SSW 3 


... 




6 


W 2 


WKW 2 


SW 1 




U|" • 


6 


S 1 


SW 2 


SW 1 




Morgen» ■*,. 


7 


SSE 1 


W 4 


... Q 






8 


W » 


NW' 1 


... o 






9 


... 0 


W 6 


SW 3 


0,6 


Morgen» n. Vormittag» ■*„, 1}* — I }* ©. 


10 


WKW 3 


KW 2 


K 2 


M 


214 *, I4 h — 24 * ®. 


11 


KW 1 


N 3 


... o 


... 




12 


SSW 1 


W 2 


NW 1 


... 


Morgen» es. 


13 


SSW 2 


SSW 2 


WSW I 




Morgon* a„ Vormittag» an,. 


14 


SW I 


SW 4 


SW 1 






16 


S 1 


W 3 


S 1 






16 


S 1 


W 3 


... 0 




Morgen» a. 


17 


WSW 1 


W 9 


... 0 




Morgen* a, . 


18 


... o 


KB 2 


0 






19 


S 1 


SSW 3 


... 0 




Morgen* za, . 


90 


SSW 1 


N 2 


NNW 1 




Morgen» s* ri . 


21 


N 3 


KE 2 


... 0 






22 


KE 1 


K 3 


E 1 




«I" Ki 6 |‘- 6 j" ® 


23 


N 1 


ESK 4 


... M 






24 


SW 1 


H 4 


SSE 1 


... 


Morgen» es,. 


25 


E 1 


SW 2 


W 6 


0,6 


9* < in NE n. W . 


26 


SW 3 


W 3 


W 3 


... 


18* n. 74* © 


27 


NW 2 


W 1 


S 2 






28 


SSW 3 


SW 3 


SW 2 


... 




29 


W 3 


W 3 


... ü 






30 


SW 1 


... 0 


SW 1 






31 


KNW 1 


SK 1 


S 2 


8,7 


/.}*— 7* Ru©, 5|* BtOrmiseb. 


Mittel ; 


1,6 


2,6 


1,3 


8. 14,6 





Digitized by Google 



30 



September. 



1S92. 



T«s 






Luftdruck auf 0* reducirt in 


Millimetern ~ 


"OO*'“ + 








•* 




10»* 


Will*. 


20h 


22h 


l ° k 


| Uh 


1 * 


1 

i * 


8h 


1 * 


Tagex- 

mittel 


1 











UM.. 




...... 1 


..... 


.... 




..... 







...... 




1 


1 43.9 


44,1 


44.0 


46,3 


40,3 


46,8 


40,9 


40,7 


40.9 


40,8 


47,4 


48,6 

43,5 


40,18 




1 - 


I 49,0 


49,1 


19,4 


49.7 


49.6 


49.1 


47.8 


46,3 


46,0 


45,2 


45,2 

38,6 


47,45 




3 


43,0 


42,3 


41,7 


41,6 


41.4 


41,0 


40,0 


39.1 


38,0 


38.1 


38.7 


«44,32 




4 


33,6 


3K,M 


38,4 


38,2 


38,9 


39,9 


40.8 


41,0 


41,3 


42.0 


42.9 


43,6 


40,37 




6 


13,6 


44,0 


44,1 


44,4 


45,2 


40,2 


46.7 


46,6 


46,8 


40,9 


47,2 


47,0 


45,73 




6 


47,1 


47,1 


47,1 


47,3 


48,0 


48.8 


47,9 


48.0 


47,5 


17,4 


46,8 


45,9 


47,37 




i 7 


44.6 


43,8 


43,4 


43,3 


43,3 


43,9 


41,0 


44.1 


44,0 


44,0 


44,1 


43,4 


43,82 




8 


43,3 


42,8 


42,0 


41.7 


41,7 


41.8 


41,0 


41,0 


41.8 


41,8 


42,4 


42,7 


42,10 




9 


42,8 


«2,9 


42,9 


43,0 


43.2 


43.5 


4-1,4 


40,1 


«3,0 


43.0 


43.2 


43.» 


43,10 


...» 


10 


43,4 


43,4 


43,2 


43,6 


44,3 


44,7 


44,8 


44,8 


<M 


46,7 


46,8 


47,3 


44,76 


Mn. — 762,6 


II 


47, n 


48,1 


48,2 


48,8 


19,3 


49,2 


48,7 


48,5 


48,3 


18,6 


49,2 


49,9 


48,72 


am 18. um 22 h . 


1 12 


49,8 


49,8 


49,5 


49,7 


50,2 


60,6 


60,7 


60,7 


50,7 


50,8 


51,0 


51,1 


60.37 




IS 


50,9 


50, Ü 


54), t 


60,2 


49,9 


48.9 


47,8 


46,5 


45,4 


46,0 


»6,1 


45,3 


48,00 




14 


<3,1 


16,1 


45,4 


45,8 


40.2 


40.4 


46,0 


46,6 


45,7 


40,1 


47,2 


48,2 


46,07 




15 


48,5 


43,7 


48,5 


49,1 


49,6 


49,8 


49,4 


48,1 


48,2 


47,0 


«7.6 


47,3 


48,52 


Min. — 738J 


10 


47,0 


47,0 


46,6 


40,8 


46,9 


16,9 


46.6 


46.3 


46,5 


46.8 


47,6 


48,0 


<6,92 


am 3. um 6h. 


17 


48.0 


48,0 


47,9 


47,9 


17,6 


47,3 


46,7 

52,0 


45.7 


45,1 


46,2 


45,6 


17,5 


40,87 




18 


49,2 


49,4 


50,3 


51,6 


62,2 


62,0 


51,5 


51,0 


50,9 


61,2 


50,8 


51,06 

48,80 




19 


50,5 


50,1 


49,6 


49,4 


49.0 


49.3 


18,0 


47,9 


47,4 


17,4 


47.9 


48,0 




1 20 


48,5 


48,6 


48.9 


49,7 


50,0 


49.8 


49,0 


48,2 


47,8 


47,7 


47,9 


48,1 


48,68 




21 


48,4 


48,6 


48,5. 


48,7 


49,2 


49,0 


4»,.'. 


48.1 


47,7 


47,7 


47.9 


48,1 


48,37 




22 


48,2 


48,2 


48,1 


48,1 


48,6 


49,1 


49,(1 


48,7 


48,4 


48.3 


48.6 


<*,« 


48.49 




2.1 


48,0 


48,4 


48,4 


48.6 


48,8 


48,0 


48,1 


47,2 


46,3 


46,1 


46,0 


IM 


47,61 




24 


45,8 


45,4 


46,u 


44,7 


11,0 


4 4,6 

40,3 


44,1 


43,2 


43,0 


43,2 


43,5 


44,0 


44,26 




25 


*4,5 


46,0 


45,2 


45,6 


46,1 


«6,1 


46,7 


45,1 


44,9 


45,2 


45,9 


45,40 




26 


40,2 


40,0 


40,6 


47,0 


47,9 


48,4 


48.4 


48,1 


47,4 


47,1 


47,3 


47,3 


47,36 




27 


47.2 


47,1 


40,8 


46,8 


46,6 


40,4 


45,7 


44.5 


44,0 


43,9 


44,2 


44,2 


45,62 




2« 


44,1 


43.8 


43,6 


43,3 


43,6 


43,7 


4», 4 


42.4 


41,8 


41.4 


41.5 


4M 


42.80 




29 


40,9 


41,1 


40.6 


41.7 


42,9 


44,0 


44,9 


45,6 


46,6 


45,9 


40,4 


46,» 


43.82 




30 


46,9 


46,7 


44,8 


44.7 


44,7 


44,3 


43,0 


43,1 


42,6 


42,5 


42,6 


42,9 


43,96 




Mittel 


40,15 


46,12 


46,98 


46,20 


40,64 


46, ,68 


46,37 


46,90 


45,62 


46,60 


46,93 


46,09 


46.10 


















OcTOBER. 












1 


42.8 


42.8 


42,7 


42,4 


42.5 


42,0 


41,6 


40.7 


40,0 


39,5 


39,0 


39,0 


41,24 




2 


38,9 


38,1 


88,0 


38,0 


38.1 


38,2 


38,4 


38,5 


3 8,8 


39.3 


39.5 


39,8 


38.63 




3 


39,8 


39,0 


39,9 


39,9 


40,6 


4M 


42,1 


42.8 


42,9 


43,6 


44.5 


45.1 


41,86 




4 


46,5 


45,7 


46,1 


40,6 


47.1 


47,1 


46,7 


45,8 


<5,0 


44,9 


44,0 


44,3 


45,78 




! 5 


43,0 


43,0 


42,1 


41,7 


41,8 


41,3 


«0,7 


39,9 


39,2 


38,7 


38,9 


38,8 


40,81 




! o 


38,6 


38,8 


38,4 


38,2 


38,0 


37,0 
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